KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wpiowudzon Bolycz 
Introdott Concem 














Sunik kpl. 
Silnik kpl 
Silnik kpl. 
Silnik kpl. 








SILNIK 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 2 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 









wWprowoczon | Dotycz 


осон Conçem 1] 26) 9803 
MODEL PODSTAWOWYCH 


м Иш! BASE 
a === ps z==== [=] 


46575796 



















Zestaw naprawczy silnika 





46575803 Zestaw naprawczy silnika 
46576994 Zestaw naprawczy Silnika 
46577372 Zestaw naprawczy silnika 


46575795 
46575802 
46576993 
46577371 


Silnik niekompletny 
Silnik niekompletny 
Silnik niekompletny 
Silnik niekompletny 
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SILNIK 
98.09 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 3 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana Wprowaczon EFEZ Tabl 
a! 
Моайс Intodotl E 98.09 
MODELI PODSTAWOWYCH 
IE | LU BASE 


PER IR m 





E 46576278| 1 Zespół napędowy 
1| 46576966] 1 |058 С | Zespół napędowy 
1| 46577072] 1 |058 D | Zespół napędowy 
1| 46577375] 1 Zespół napędowy produkcyjny 
1] 46577506] 1|05X Zespół napędowy 










ZESPÓŁ NAPĘDOWY 


KATALOG CZ6ŠCI ZAMIENNYCH 4 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiona Wprowadzon Dotycz Tabl. 10002 
Modific Introdott Concem 1] 26 08.09 
| [MODEI PODSTAWOWYCH Kod 2 


— F BASE 
Е [=== а === |>] m 














4312093] 1 Sworzeń 
2 12644301) 3 Podkładka 
з| 4300976] 1 Miseczka 
4 4300255] 1 Podkładka 
5| 4055241] 1 Tuleja 
6| 4396705 1 Sprężyna 
6| 46576431] 1 Sprężyna 
7 4397095] 1 Zderzak 
В| 12164721! 2 Nakrętka 
9| 10516870] 2 Podkładka 
10] 12645801] 3 Podkładka 
11 4300253] 1 Podkładka 
42] 4420314] 1 Wspornik kpl. 
13] 13453221] 2 Śruba 
14| 4306596] 1 Tulejka 
15| 4304599| 1 Osłona 
16| 13829921] 1 Śruba 
16| 13829924| 1 Śruba 
17| 13515011] 2 Śruba 
18| 12605574) 4 Podkładka 
18| 12605579] 4 Podkładka 
19] 16100811] 4 Nakrętka 4 
20] 4072152] 2 Podkladka 
21| 13830324| 2 Śruba 
22| 10519601) 2 Pierścień 
23 986678| 2 Poduszka 






ZAWIESZENIE SILNIKA I ZESPOŁU NAPĘDOWEGO 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI bl RICAMBIO 


Zmiono wWorowadzon | Dotycz Tabt 10002 
Мейс introcott Concern 1125 98.09 : 
Kod Za 


MODELI PODSTAWOWYCH 






MODELLI BASF 
ъ= a| ае ја Nazwa częś 
24| 4304597] 1 Obejma 
25| 12644301) 2 Podkładka 
26| 12225621] 2 Śruba 


10002 


ZAWIESZENIE SILNIKA I ZESPOŁU NAPĘDOWEGO 6% 





KATALOG CZĘŚC! ZAMIENNYCH 


CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Imiona Мрести 
М с Imticast 





MOCELI PODSTAWOWYCH 











14054911 
14054913 
46575559 
12164721 
11198374 
11198379 
46575558 

4306718 
46577053 

4306719 
14496621 

7541008 
46577250 
46575798 

4379966 
46575557 
10] 16104111 
11] 10263685 
12 987176 
12| 4458175 
12| 7663859 
13 | 46480909 
15| 7541006 
15| 46575555 
15] 46576997 
16 986952 


РЕЧТЕ |Д 


KADŁUB | GŁOWICA 


м = = A а м м № № М М № 00 m — W — — m Ф № м AAA DB 





058 


058 


вз СЕ 


Nazwa części 
Nakrętka kołpakowa 
Nakrętka kołpakowa 
Nakrętka kołpakowa 
Nakrętka 
Podkładka 
Podkładka 
Podkładka 
Pokrywa glowicy cylindrowej 
Pokrywa głowicy cylindrowej 
Uszczelka pokrywy głowicy 
Podkładka 
Głowica kpl 
Głowńca кр! 
Śruba 


Uszczelka tulei cyfndr. 
Uszczelka tuei cylrórowej 
Nakrętka 

Podkładka brows 

Śruba dwustronna 

Śruba dwustronna 

Śruba dwustronna 
Uszczelka głowicy cylindrów 
Korpus z korkiem kpl. 
Korpus z korkami kpl. 
Korpus z korkami kpl. 
Kołek 


98.09 


10101 


5 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 7 
CATALOGO PAWII DI RICAMBIO 


wpiowadzon | Dotycz 
Introdott Connam 1] 245 э 
| oC I LL |MODEU PODSTAWOWYCH 


|] MODELU BASE 




















Zmierz 


там. 10101 
Modic 














Kołek 

Zaślepka górna 
Zaślepka dolna 
Kołek 

Śruba 

Korek uszczelniający 
Korek uszczelniający 
Cylinder grupy A 650 
Cylinder grupy В бЕС 
Cylinder grupy С 650 





17 
18| 7575633 
10| 10839510 
20] 12430230 
21| 7693098 
21 | 10269450 
22| 4379963 
23| 4379064 
24| 4379965 
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KADŁUB I GŁOWICA 


KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana wprowadzon Dotycz 
Modific Introciott Сопсет 


MODELI PODSTAWOWYCH 


12% 





"cus 








10839610 
10516870 
10516874 
11234711 
10903011 
10903211 
11197771 
11197774 
7632453 
4360449 
46577051 
7693099 
10269550 
988265 
10| 15896211 
11] 10903211 
12 986965 
13 986955 
14] 4306766 
15| 13824321 
15| 13824324 
16| 11197471 | 14 
16] 11197473] 14 
17| 10902221] 14 
18] 14324411) 1 
18] 14325301] 1 


e 
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MISKA OLEJOWA I POKRYWA ROZRZĄDU 


Tab. 10102 
Kod 6 


Nazwa części 


Kołek 

Podkładka 
Podkładka 

Śruba 

Śruba 

Śruba TE M6x40 
Podkładka 
Podkładka 

Pierścień uszczelniający 
Pokrywa rozrządu 
Pokrywa rozrządu 
Korek uszczelniający 
Korek uszczelniający 
Śruba 

Nakrętka 

Śruba 

Uszczelka 

Uszczelka 

Miska olejowa 

Śruba 

Śruba 

Podkładka 
Podkładka 

Śruba 

Korek spustowy oleju 
Korek spustowy oleju 


10102 


98.09 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 9 
CATALOGO PARII DI RICAMBIO 


Wprowcazon Dotycz 
introdott Concem T26 98.09 


| [ussnqsss 
EE [у |= | === Ге 


20| 16042721 
20| 16042724 
20| 16043921 
20| 16043924 
21| 11198071 
21| 11198074 
22| 46577031 
46576998 







дана 


моабе 
















Nazwa części 









Śruba 
Śruba 
Śruba 
Śruba 
Podkładka 

Podkładka 

Tulejka 

Płytka mocowania wspornika 
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MISKA OLEJOWA I POKRYWA ROZRZĄDU 






KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 10 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana Wprowadzon Dotycz 
тәш 10103 
Модно Introdott Concorn 





MODELI PODSTAWOWYCH Kod 7 
MODELLI BASE 
|н s | zase је Mazu сан 
1| 4034044] 1 Zaślepka 
2| 10158901] 2 Zaślepka 
3] 7663849] 1 Kolek 
4| 12606970] 2 Podkładka 
5| 13303711] 2 Śruba 
5| 14442121] 2 Śruba 
6| 16043530] 10 Śruba 
7| 10516670) 10 Podkładka 
8| 4092689] 1 Tulejka 
8| 7663851] 1 Tulejka 
9| 7632452] 1 Pierścień uszczelniajacy 
10| 14348770| 6 Śruba 
11 7663860] 1 Podkladka 
12| 7692323] 1 Koło zamachowe kpl. 
13| 7664141] 1 Wieniec zębaty rozrusznika 
14| 7663858] 1 Pierścień uszczelniajacy 
15] 4092687] 1 Wał korbowy kpl. 
15| 7540378] 1 Wal korbowy 
15] 7540414] 1 Wal korbowy kpl. 
16|] 4271966] 1 Obudowa łożyska gł. 0.0 
16| 46575807] 1 Obudowa łożyska gł. 0.0 
17| 4271967] 1 Obudowa łożyska gł. 0.2 
17 | 46575808] 1 Obudowa łożyska gł. 0.2 
18| 4271968] 1 Obudowa łożyska gł. 0.4 
18 | 46575809] 1 Obudowa łożyska gł. 0.4 
19| 4271969] 1 Obudowa łożyska gł. 0.6 










WAŁ KORBOWY I KOŁO ZAMACHOWE 






KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 1 
CATALOGO PARTI D! RICAMBIO 


Zmiana Wprowodzon | Dotycz Tabl, 
abl. 
Moclie Introdot! Сопсет 1] 98 09 101098 
MODELI PODSIAWOWYCH Коа да 
MODELU BASE 


[Tomu ja] ано Е mm 
19 





46575810] 1 Obudowa łożyska gł. 0.6 
20| 4271970] 1 Obudowa łożyska gł. 0.8 
20| 46575811] 1 Obudowa łożyska gł. 0.8 
21 4271971) 1 Obudowa łożyska gł. 1.0 
21| 46575812) 1 Obudowa łożyska gł. 1.0 
22 4360554| 1 Obudowa łożyska kpl. 0.0 
23] 4360555] 1 Obudowa łożyska kpl. 0.2 
24| 4360556] 1 Obudowa lozyska kpl. 0.4 
25] 4360557| 1 Obudowa łożyska kpl. 0.6 
26] 4360558] 1 Obudowa łożyska kpl. 0.8 
27| 4360559] 1 Obudowa łożyska kpl. 1.0 










WAŁ KORBOWY I KOŁO ZAMACHOWE 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 1 2 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wpowodzon | Dolycz 
осоп Сопсет 3125 88.09 
— СЕЕ ТЕ ЕДИ MODELI PODSTAWOWYCH 


| [Moo BASE 


ЕР [үк [и] === Ге 

























Tab. 10105 


























Nazwa części 















1 7547983) 2 Pierścień uszczelniający +0.0 (650) 

2 7547988] 2 Pierścień zgarniający +0.0 (650) 

3 7547993] 2 Pierścień zgar. ze szczeliną +0.0 (650) 

4| 7547985] 2 Pierścień uszczelniający +0.2 (650) 

5 7547990| 2 Pierścień zgarniajacy +0.2 (650) 

6 7547995] 2 Pierścień zgar. ze szczeliną +0.2 (650) 

7 7547986| 2 Pierścień uszczelniający +0.4 (650) 

8| 7547991] 2 Pierścień zgarniający “0.4 (650) 

9] 7547996] 2 Pierścień zgar. ze szczeliną +0.4 (650) 
7547987| 2 Pierścień uszczelniający +0.6 (650) 
7547992] 2 Pierścień zgar. +0.6 (650) 
7547997| 2 Pierścień zgar. ze sczeliną +0.6 (650) 
4267799] 2 Pierścień uszczelniający +0.0 (600) 
4261173] 2 Pierścień zgar. +0.0 (600) 

4261172) 2 Pierścień zgar, za szczeliną +0.0 (600) 
4267801) 2 Pierścień uszczelniający “0.2 (600) 
4261431] 2 Pierścień zgar. +0.2 (600) 

4261427| 2 Pierścień zgar. ze szczeliną +0.2 (600) 
4267802] 2 Pierścień uszczelniający +0.4(600) 
4261432] 2 Pierścień zgar. +0.4 (600) 

4261428| 2 Pierścień zgar. ze szczeliną +0.4 (600) 
4267803| 2 Pierścień uszczelniający +0.6 (600) 
4261433] 2 Pierścień гдаг, +0.6 (600) 

4261429] 2 Pierścień zgar. ze szczeliną +0.6 (600) 
4390346] 2 Tłok grupy A +0.0 

4390347| 2 Tłok grupy B +0.0 (650) 








KORBOWODY I TŁOKI 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 13 
CATALOGO PARTI О! RICAMBIO 


тепа Wpirowadzon Dotycz Tabi. 10105 
Мосе Introdott Concem 98.09 8 
| MODELI PODSTAWOWYCH Kod Ва 


MODELU BASE 
= A.H maa 

















4390348| 2 Tłok grupy С +0.0 (650) 
2 4390350] 2 Tłok +0.2 (650) 
29| 4390351] 2 Tłok +0.4 (650) 
30 4390352| 2 Tłok +0.6 (650) 
31 4305847| 2 Tłok grupy A “0.0 (600) 
32| 4305848) 2 Tłok grupy B +0.0 (600) 
33| 4305849] 2 Tłok grupy C +0.0 (600) 
34| 4305851] 2 Tłok +0.2 (600) 
35| 4305852] 2 Tłok +0.4 (600) 
36| 4305853] 2 Tłok “0.6 (600) 
37| 4269323] 2 Sworzeń tłokowy +0.0 
37| 46575577] 2 Sworzeń tłokowy +0.0 
38| 4269324] 2 Sworzeń tłokowy +0.2 
38| 46575578] 2 Sworzeń tłokowy +0.2 
39 | 46575594| 4 Pierścień sprężysty 
40 7664219] 4 Półpanewka korbowodu 0.000 
41 7664221| 4 Półpanewka korbowodu 0.254 
42 7664222] 4 Półpanewka korbowodu 0.508 
43 7664223) 4 Półpanewka korbowodu 0.752 
44 7664224| 4 Półpanewka korbowodu 1.016 
45 7664194| 2 Tulejka główki korbowodu 
46| 7663852] 4 Śruba 
47| 15500820] 4 Nakrętka 
48 7540058] 2 Korbowóc kpl. 







KORBOWODY I TŁOKI 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana wprowodzon Dotycz 
Moditic Concern 129 SE ЧО! 
98,09 
| [MODEL PODSTAWOWYCH Kod 9 
а] 


ъ= GRE јан нени 
1 





5880862| 2 Tiok kpl. grupy А +0.0 (650) 
5880863] 2 Tłok kpl. grupy В +0.0 (650) 
3| 5880864] 2 Tłok kpl. grupy С +0.0 (650) 
4| 5880523] 2 Tilak kpl. grupy A +0.0 (600) 
5| 5880524] 2 Tłok kpl. grupy B +0.0 (600) 
6| 5880525] 2 Tłok kpl. C “0.0 (600) 
7| 5880865] 1 Komplet (ком +0.2 (650) 
8| 5880866] 1 Komplet tłoków +0.4 (650) 
9| 5880867] 1 Komplet tłoków +0.6 (650) 
10| 5880526] 1 Komplet tłoków +0.2 (600) 
11 5880527] 1 Komplet tłoków +0.4 (500) 
12| 5880528] 1 Komplet tłoków +0.6 (600) 
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98.09 


TŁOKI KOMPLETNE 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 15 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 











Zmiana Wprowadzon Dotyez 
З Tabl- 10106 
Мосс Introdott Concern 2) 6 






























| [MODEU PODSTAWOWYCH 
| |мосешваѕ= 
c= io | eos [за | гноен | 
4055495 Pierścień 
4049811 Pierścień 
Pierścień 
Wpust czółenkowy 
Wpust czólenkowy 
Zestaw naprawczy 
Koło łańcuchowe 


Кою łańcuchowe nspędz. rozrząd 
Koto afcuchowe ńmhgdz гогггас 
Łańcuch rozrząchi 


Łańcuch rozrządu 

Koła łańcuchowe 

Koło łańcuchowe rozrządu 
Śruba 

Płytka 


ооророро 





МАРЕР ROZRZADU 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 16 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowadzon Dotycz 
Introdott Concem 129 98.09 


| | MODEL PODSTAWOWYCH 









тг 10107 













"zi 
p] fie [кэме [га | гноен | zm 
1 4338919| 4 Nakrętka 
2| 7663854] 2 Podkładka 
3| 11066676] 2 Pierścień 
4| 4174484| 4 Śruba 
5| 509085117] 4 Drążek popychacza kpl. 
6 987099| 2 Pierścień 
7| 14197070] 8 Półstożek 
8| 4058951] 4 С | Miseczka sprężyny 
8| 7664145 4 D | Miseczka sprężyny 
9| 4301739) 4 С | Spreżyna wewnętrzna 
9| 7547242) 4 С | Sprężyna wewnętrzna 
10] 4301740] 4 С | Sprężyna zewnętrzna 
10| 7547243] 4 С | Sprężyna zewnętrzna 
10| 7664146] 4 D | Sprężyna 
11] 4254100] 4 C | Miseczka sprężyny 
11| 7663857| 4 D | Miseczka sprężyny 
12| 4371545) 2 Prowadnica zaworu +0.05 
13| 7664175) 2 Prowadnica zaworu +0,10 
14| 4371547] 2 Prowadnica zaworu +0.25 
15| 7541012) 1 Walek rozrządu 
15| 46577054] 1 Walek rozrzadu 
16| 10158300| 2 Korek 
17 4273395| 1 Walek 
18 4064494] 1 Tulejka 
19] 4137985| 4 Dźwignia zaworowa 
20| 16100811] 2 Nakrętka 








KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 17 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 











Tal 10107 





Nazwa części 






Podkładka 
Podkładka 
Wspornik 
Pierścień uszczelniający 

Osłona popychacza zaworowego 
Dsłona роруспасга zaworowego 
Szklanka popychecza +0.000 
Szrkisrxa popychacza +0.05 
Szklanka popychacza +0.10 

Zawór wydechowy 

Zawór ssący 650 

Osłona olejowa 

Ostona olejowa 

Prowadnica zaworu ssącego +0,05 
Prowadnica zaworu ssącego +0,10 
Prowadnica zaworu ssącego +,025 
Osłona popychacza zaworowego kpl. 
Oslona popychacza zaworowego kpl. 
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7547281 








ROZRZAD 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 18 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


wprowadzon | Dotycz 
Inirodotl Сопсет 1] 2 © 98.09 


| | MODEL PODSTAWOWYCH 
== | ofer fe] = [>] 














Zmiana 
Modifie 


Tabl. 10201 





Nazwa części 






















1| 14575680| 1 Spinka 
2| 10175990] 4 Pierścień 
3| 10720811] 6 Nakrętka 
pam laika c Ау 4 1 Czujnik poziomu paliwa 
` 4 1 Czujnik paliwa MERA PAFAL 
4 1 Czujnik poziomu paliwa 
5 1 Uszczelka 
6 1 Opaska 
7 1 Pierścień 
8 3 Podkładka 
3 2 Podkładka 
3 Nakrętka 
1 Zbiornik paliwa 
1 Zbiomik paliwa 
1 Zbiomik paliwa 
1 Zbiornik paliwa 
19053082) * Przewód paliwowy (5x9x830) 
46577502] 1 Przewód powrotny 
10396480| 2 Pierścień 
14573980] 2 Spinka 
18053084| * Przewód paliwowy (5х9х1000) 
766134] 1 Korek wlewu paliwa 
5946484| 1 Korek wlewu paliwa 
7766134| 1 Korek wlewu paliwa 
46576969] 1 Korek wlewu paliwa 
12639701] 1 Podkładka 





ZBIORNIK PALIWA I PRZEWODY 


KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 









Zmiona wprowadzon | Dotycz 
Мосс Introdott Concem 






MODELI PODSTAWOWYCH 
MODELU BASE 





10516470 
15896211 
4240427 
5978873 
4273159 
4359522 
46577020 
46577448 
13424078 
4238679 
13425070 
4353743 
7622148 
13425370 
13425470 
4273165 
46576456 
12608571 
200014954 
19053084 
46577500 
46577421 
10175990 
19053084 
46577501 
5974762 

















ZBIORNIK PALIWA I PRZEWODY 


T== [=== |= 
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Tabl. 10201 





Nazwa części 







Podkładka 
Nakrętka 
Uszczelka 
Uszczelka 
Rura gumowa 
Rura wlewu paliwa 

Rura wlewu paliwa 

Rura wlewu paliwa 

Pierścień 

Spinka 

Pierścień 

Rura 

Rura 

Pierścień 

Pierścień 

Przewód 

Podkładka 

Podkładka 

Pływak 

Przewód paliwowy (5x9x600) 
Przewód zasilania paliwem 
Filtr paliwa 

Pierścień 

Przewód paliwowy (5x9x340) 
Przewód zasilania paliwem 
Zacisk sprężysty 


s 4 dh sA эВ ahead ah ab N) «А Ма аЬ =й sd uł эһ mhm 



















KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 20 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowodzon 
Introdott 





Dotycz 


Concuny 


таи. 10202 





















DEL PODSTAWOWYCH 
MODELLI BASE 








Nazwa części 


Opaska zaciskowa 9-11 
Opaska zacskowa 14 
Opaska zaciskowa 14 
Przewód paliwowy 
Przewód paliwowy 


13431870 
987178 
46577052 


4054763 Uchwyt 
996623 tacznik 
7547642 Pompa paliwa 
16100811 Макге!ка 
11198070 Podkładka 
13545521 Śruba 
7755741 Uszczelka 0,3 













4297157 
7541254 


Izolacja pompy paliwa 
Izolacja pompy paliwa 





7755740 Uszczelka 0,7 
7755739 Uszczelka 1.2 
4295040 Popychacz pompy paliwa 
987088 Tulejka 
14631387 Spinka 
46577057 Wspornik 





POMPA PALIWA I PRZEWODY 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 21 
CATALOGO PARTI Di RICAMBIO 





Emono Wol czon | Dotycz 


Tabl. 1020241 
Modlific уо! Concem GH 09 








| |MODEU PODSTAWOWYCH Kod JA 
= === 
= [=== |=] === [>| рте 
1] 9920704] 1 Filtr z uszczolka 
2| 46576493] 1 Przepona kpl. do pompy lypu 2156.3 
3| 46576494] 1 Głowica kpl 
4| 46576495] 1 Sprężyna przepony 






10202/1 


РОМРА PALIWA 





KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 22 
CATALOGO PARII DI RICAMBIO 




























Zmiana Wprowodzon Dotycz 
Mocific Сопсет 125 Таш. 10209 
98.09 
ТН Ст: 
[wiki Ооо 
| e сс јин s] зимо ај 
1 7746501] 1 Filtr oparów 
1| 46525242| 1 Filtr oparów 
2| 46577494| 1 Przewód 
a| 13451670) 4 Opaska 
5 4| 7747678] 1 Zawór 
3 5| 46577493] 1 Przewód 
R 6| 15896211| 2 Nakretka М6 
Riga, 7| 12647604] 2 Podkładka 6x16 
те В| 46577499| 1 Wspornik kpl. 
2 a| 10571574| 1 Podkładka ELSP 
J 10| 12647604] 1 Podkładka 6x16 
11| 10902324] 1 Śruba TE M6x18 
12| 46577527| 1 Przewód 
13| 46402485| 1 Zawór 
14| 46577528] 1 Przewód 
46577487| 1 Przewód 














10203 





UKŁAD POCHŁANIANIA PAR PALIWA 





98.09 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 23 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 









Zmono Waprowacdzon | Dotycz 
Modifie introdott Сопсет 


| [MODEL PODSTAWOWYCH 


==: ЖО 

































Тїштїк ssania 
Z:aczka 
Pokrywa fitru 
wkład fitru 
Sprężyna 
Nakręfka 
Podkładka 
Podkładka 
Śruba 

Śruba 
Podkładka 
Podkładka 
Kolanko 
Uszczelka 
Rura filtru (600) 
Uszczelka 
PodkŁadka dystansowa gażnika 
Podkładka dystansowa gaźnika 
Podkładka dystiansowa gaźnika 
Uszczelka 

Śruba 

Śruba 

Gaźnik 285145 

Gaźnik 2851A1/250 
Gaźnik 2851А1 

Gaźnik 2851А1/300 FOS 
















12574211 
12639701 
12539778 
10981321 
10903821 





46577526 
987082 
10981621 
10903421 
5201973 
46575007 
46575967 
46577516 








= ч > а а ав ша в са та эз mk m NR ом Аа m М А 








GAŹNIK I FILTR POWIETRZA 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PART DI САМО 


омос Dotycz 

Introdott Сопсот 
MODELI PODSTAWOWYCH 
MODELU BASE 














u 
' 
о с)ь®сшь 


= 


шт Qm. 
i 


| 


= 





sk ch ah < mA ад чё ед pb eń pÉ 
ВВ ЗЗаёчаатван і 5 оюочооолам = 


9925719 

9925718 

LOG iran 9907848 
mayes . 

na IATA 9914788, 

9804687 

9935004 

45576495 


Геза ра === |> 





24 







там. 10207 


98 09 


J26 


Zawór dopływu paliwa 
Zawór dopływu paliwa 
Oś pływaka 
Pływak kpl. 
Uszczelka 
Uszczelka 
wkręt 

Pokrywa kpl. 
Nakrętka 

Suba 
Podktadka 
Sprężyna 

O$ przepustnicy 
О5 przepustnicy 
Przepustnica 
Wkręt 

Wkręt 

Sprężyna 

wkręt 

с | Pokrywa kpl 

D | Pokrywa kpl. 


N N a m mm mh mk mh mh на РОК) а -а си з са ма ш шз mh 


PPE SZ” 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana wprowadzon | Dotycz таз 10207 
Modifie тозон Сопсет 1], 2 6 68.08 š 











| |ODELI FODSIAWOWYCH Kod lód 
Г |] MODELUBASE 
nE [>] [=] "OWE mw 
23| 9935005) 1 Uszczelka pokrywy 
24| 9925709] 1 Miseczka 
25 9908548| 1 С | Dysza powietrza 
25| 46576497] 1 D | Dysza powietrza 
26| 9907273] 1 Sprężyna 
27 9908495] 1 С | Rurka emulsyjna 
27| 46576498] 1 D | Rurka emulsyjna 
28 9925711] 1 Rozpylacz kpl. 
29| 9925712] 1 Zawór rozruchowy 
30| 5990958] 1 D | Dysza 50 
30| 9918754] 1 С | Dysza 50 
31 9918723] 1 С | Uszczelka 
31| 46576501] 1 D | Uszczelka 
32| 5890959] 1 D | Obsadka dyszy 
32| 9919731] 1 С | Obsada dyszy 
33| 9019875] 1 Uszczelka 
34 9934660] 1 Wkręt regulacyjny 
35| 9925715] 1 Podkładka 
36 9925710] 1 Nakretka 
37| 9932504] 1 С | Dźwignia kpl. 
37| 46575131] 1 D | Dźwignia kpl. 
38| 46576502) 1 wyłącznik biegu jałowego 
39] 9935006] 1 С | Zestaw naprawczy А 
39| 46576503] 1 D | Zestaw naprawczy А 
40] 9935007) 1 С | Zestaw naprawezy А+В 
40| 46576507] 1 D | Zestaw naprawczy А+В 





10207 


98.09 





KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 26 
CATALOGO PART DI RICAMBIO 


Wprowacizon Dotycz 
Introdott Concem T26 98.09 


MODELU PODSTAWOWYCH 
MODELLI BASE 
== > roo Би | zastosowanie а 


41| 9935008! 1 С | Zestaw naprawczy A+B+C 











zmiena 


ER Tab. 10207 
Modifie 















| Zestrw naprawczy А 
Żestiw | 

















— 10207 
ALIN GAŹNIK 
= > 98.09 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 











Wprowadzon Dotycz 
intre 


tocon Concem 


| UL MODELI PODSTAWOWYCH 
| [monu Base 






































5990157 
46575730 
4128546 
46575960 
4127151 
814838 
4128548 
46575962 
15896411 
4124060 
46575938 
4149155 
4062326 
11087876 
4127902 
4130875 
46575815 
7557122 
46575758 
14048117 
7557123 
7557120 
7591372 
46575759 
10902121 


uk ub uh ub ad aż ad ab cd sh ad аһ “h 
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STEROWANIE GAŹNIKIEM-UKŁAD PRZYŚPIESZANIA 


27 


Tabl. 10221 
98.09 












Nazwa części 





Sprężyna 


Sprężyna 
C | Dźwignia 
D | Dźwignia 
Podkładka 
Zacisk 
С | Cięgno 
D | Cięgno kpl 


Nakrętka 

Podkładka 

Śruba 

Sworzeń 

Kapturek 

Pierścień elast. 
Pancerz 

Cięgno kpl. 

Cięgno kpl. 

Śruba z otworem 
Śruba z otworem 
Nakrętka 

Podkładka 

Pedał przyśpieszenia 
Pedał przyśpieszenia 
Pedał przyśpieszenia 
Śruba 


ооооосооо 









KATALOG С2Е$С! ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowadzon | Dolycz 
Introdol! Сопсет 


— PODSTAWOWYCH 
Ке BASE 


ааа —— E= = = 


16043211 
7535271 
46577161 
46577540 
15186101 
4017952 
4230245 
10115401 
4277955 
4277953 
11087671 
11087676 
46577535 





















- 





















OOGO 3-1 m Q b O N N N 


т 








STEROWANIE GAŹNIKIEM-UKŁAD ROZRUCHOWY 


E |= 


28 






Tabl. 10221/] 


Wspornik sterow. ssaniem i ogrzew. Kpl. 
Wspomik sterow. ssaniem i ogrzew. kpl. 
Wspornik sterowania kpl. 

Śruba 

Pancerz 

Cięgno ssania 

Obejma 

Spinka 

Spinka 

Pierścień zabezpieczający 

Pierścień zabezpieczający 

Linka kpl. z sygnalizatorem 


10221/1 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 29 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana wprowodzon Dotycz Tabl. 10257 
Maociific Introdott се! 
- itodo! Сопсет 
š : 126 ш 





| [MODEI PODSTAWOWYCH Kod 19 
[зше 
ге OAE na ama 
1| 12429535) 4 Śruba 
2| 5936105] 4 Śruba sp. do kolektora nr 5936424 
3| 46470910) 2 Uszczelka kolektora wydechowego 
4| 10519601) 4 Podkładka 
5] 16044121] 4 Śruba 
6| 4261250) 4 Nakrętka 
7| 5937279) 4 Nakrętka do kolektora nr 5936424 
8| 16100811) 4 Nakrętka 
9| 10516674| 4 Podkładka 
9| 105165679] 4 Podkładka 
10| 13543521] 4 Šruba 
11| 13826211| 2 Śruba 
11| 13826214] 2 Śruba 
12| 4300561] 2 Obejma górna 
13| 4300560] 2 Obejma dolna 
14 | 46576281] 1 Tłumik wydechu kpl. 
17 5936424] 2 Kolektor do šrub nr 5936105 
17| 46575814| 2 Kolektor 
17 | 46577546] 2 |05Х D | Króciec wydechowy 
18| 4301315] 2 Podkładka 










UKŁAD WYLOTOWY- TŁUMIK WYDECHU 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 30 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana Wprowadzon Dotycz +T 
ав! 
Modific Intiodon Сопсет 1525/1 
| |MODEU PODSTAWOWYCH 
== ы > M MODELI BASE 





||| Nowa сина 
1| 46576680] 2 Obejma górna tłumika > 
2| 46576679| 2 Obejma dolna tlumika 
3| 46576287| 1 Tłumik wydechu kpl. 
3| 46576334) 1 Tłumik wydechu kpl. 
3| 46576658] 1058 Tłumik wydechu kpl. 
3| 45577485] 1|05X Tłumik wydechu z katalizatorem 
3| 46577513] 1|05X Tłumik wydechu z katalizatorem 









10257/1 


UKŁAD WYLOTOWY TŁUMIK WYDECHU 





KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 







папа wprowodzon Dotycz 
Мосс обой Сопсет 





| [MODU PODSTAWOWYCH 
| јаже 





13420776 
987046 
4127852 







= 
° @ @ @ @ m mQ Lk O RP — 


987112 
4017013 
887109 
4072798 
10519401 
10902521 
11197773 
200016262 
13824421 
206354 

20 265355] 
4121498 
7664172 
4293703 
46575855 
4344278 


SMAROWANIE 


Гена ET == [= 





31 







тәм. 10301 





28.09 


126 






Nazwa сас 






Pieršcieñ 

Zawór 

Sprężyna 
Pokrywa kpl. 
Tuleja 

Kołek 

Koło pasowe 

Koło pasowe 

Kolo pasowe 
Odrzutnik oleju 
Pierścień 

Płytka 

Śruba 

Pokrywa 
Podkładka 

Śruba 

Podkładka 
Komplet ка! pompy 
Śruba 

Podsiatka 
Uszczelka 
Przewód 

Tłumik płomieni 
Korek wlewu oteju 
Korek wlewu oleju 
Uszczelka korka 


"A 4 0 ОО) А 2 ск mh mh ма mó ma mk «л ск а а mA 


ПЕРЕ 


98.09 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 32 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowoczon | Dotycz 
(подо Concem 3125 98.09 


| [MODEU PODSTAWOWYCH 
| | MODELUBASE 
ps" io eoo [ра | zastosowanie | 














Nazwa części 





Uszczelka korka 

Rurka olejowa 

Rurka olejowa 

Pierścień uszczelniający 
Osłona przewodu olejowego 
Osłona przewodu olejowego 
Uszczelka 

Czujnik ciśnienia oleju 
Czujnik ciśnienia oleju 
Kapturek 

Uszczelka 

Uszczelka 

Uszczelka 

Miarka poziomu oleju 
Miarka poziamu oleju 
Nakrętka 

Podkładka 

Smoczek kpl. 

Płytka 

Osłona przewodu olejowego kpl. 
Ostona przewodu alejowego kpl. 


Zak ANIA 60 CAO GE ок 40 MA ска 











10301 






SMAROWANIE 
98.09 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 33 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 








Zmiana wprowadzon | Dotycz 
2 Tabi. 10407 
Моаійс Introdott Сопсет 126 98.09 
|  [uobEzu PODSTAWOWYCH Kod 21 
| | MODELL BASE 
== mau zastosowano | zm Nazwa сина 
1| 10516670] 5 Podkładka 
2| 16043511] 4 Śruba 
3] 4304815] 1 С | Pokrywa 
3| 46575968] 1 D | Pokrywa 
3| 46577060] 1 |058 Pokrywa obudowy dmuchawy 
4| 13824211] 10 Śruba 
5| 15896211] 16 Nakrętka 
6| 46575863] 1 Obudowa dmuchawy kpl. 
7 4353715] 1 Obudowa dmuchawy kpl. 
a| 13624114] 2 Śruba TE M6*12 
9| 13824111) 6 Śruba 
10] 4111630) 1 Obejma 
11] 13824311] 5 Śruba 
12] 10291690| 1 Zacisk 
13| 4309038) 1 Rura 
14| 13825611| 6 Śruba 
15| 4293339] 1 Obudowa 
16| 12647601| 2 Podkładka 
16| 12647609] 2 Podkładka 
17| 46575972) 1 Przysłona kpl. 
18| 46575970] 1 Płytka mocowania przysłony 
19| 15896211] 2 Nakrętka 
20| 10516479] 2 Podkładka sprężysta 










OSŁONY UKŁADU CHŁODZENIA 


KATALOG C2EŠCI ZAMIENNYCH 34 
CATALOGO PARII DI RICAMBIO 


Weprowartzon Dotycz 

introdott Сопсет 1] 93.09 
MODELI PODSTAWOWYCH 
MODELU 8ASE 


e io | жуш ai еј 


11195470 
15896211 
13824211 
13824311 
4048675 
16100811 
10516670 
4017035 
13516610 
46576661 
46577062 
13825511 
10516470 
12605379 
12538601 
4123821 
4324808 
10791211 
4048574 
4048689 
4048665 
4306243 
46575242 
4048690 
10795000 
4048661 














Zmiana 
Modifie 





там. 10407/1 








Podkładka 
Макге!ка 

Śruba 

Śruba 

Pokrywa termostatu 
Nakrętka 
Podkładka 
Podkładka 
Śruba 

Osłona silnika 
Osłona silnika 
Śruba 
Podkładka 
Podkładka 
Podkładka 
Śruba 

Osłana wlotu kpl. 
Nakrętka 
Podkładka 
Podkładka 
Cięgno termostatu 
Termostat 
Termostat 
Podkładka 
Zawieczka 
Śruba 
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10407/1 
OSŁONY UKŁADU CHŁODZENIA 





98.09 


KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 35 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


wprowaczon | Dotycz 
h 
introdott Concem qJ 98.09 


| Мосе U PODSTAWOWYCH 
= | ш] кые pa usss (а 


MODELLI BASE 
4289536 








Tabl. 10407/1 

















Nazwa części 


Przepusinica 
Nakrętka 
Kolek 
Sworzeń 
Sprężyna 
Podkładka 








10407/1 
OSŁONY UKŁADU CHŁODZENIA 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 36 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


фә е бы 
а 
Може Intodott Concern 98.09 
| [MODEL PODSIAWOWYCH Kod 23 
£ 


НН Ст 
ка ta Nazwa аны 








1 4228522| 1 Piasta 
2| 4377260| 1 Piasta do alternatora 
3 4232339 3 Podkładka 
4| 4289538] 1 Część tylna koła pasowego prądnicy 
5 4228520| 1 Podkładka 
6| 11197770] 3 Podkładka 
7| 15896211] 1 Nakrętka 
8| 4156931] 1 Pasek klinowy 
9| 4427788] 1 Pierścień 
10| 4285795) 1 Wentylator kpl. 
1 4018701] 1 Podktadka 
12| 4318011] 1 Podktadka 
13| 4313504] 1 Podkładka 
14| 4353713] 1 Piasta wentylatora (650) 
15| 46575857] 1 Piasta wentylatora (650) 
16] 4289537] 1 Część przednia koła pasowego prądnicy 










WIRNIK WENTYLATORA I NAPĘD 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 37 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


wprowadzon Dotycz 
Inttodott Concetn 1] 2) 6 


| [мош PODSTAWOWYCH 


— |" BASE 
eee e == Ja 












Zmlona 
Modifie 


Tabl. 18101 































Nazwa części 

1| 10519601| 1 Podkładka 
2| 10516679| 2 Podkładka 
3| 16100811) 1 Nakrętka 
4| 11063976] 1 Klamerka 
5| 12639701| 1 Podkładka 
6 4285572) 1 Dźwignia kpl. 
7| 4285570] 1 Pedał sprzegła 
8| 4285573] 1 Linka sprzegła 
9 977235] 1 Osłona 

10| 4301308] 1 Tulejka 

1 7685883] 1 Nakładka 

13516011] 3 Śruba 

















MECHANIZM WYŁACZANIA SPRZĘGŁA 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 38 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana Wprawadzon | Dotycz 
Modifie Introdott Сопсет Z ) СА pass 116101) 
* 6 98.09 
| [море PODSTAWOWYCH Kod 31 


— Ја BASE 
Гера = |= — = 











1] 10516670] 2 Podkładka 

2| 4118109] 1 Śruba 

2 7679170] 1 Śruba 

3| 7663498] 2 Zaczep 

4| 13824521] 1 Śruba 

5| 7679143] 1 Pierścień uszczeln. 
6| 4263661] 1 wspornik kpl. 

7| 7679148] 1 Tulejka 

7| 7679149] 1 Tulejka 

8| 40001460) 1 Pierścień 

9| 4061033] 1 Sprężyna 
10| 971291| 1 Nakrętka 
11] 15896211] 1 Nakrętka 
12| 4125327] 1 Dźwignia 
13| 4120686] 2 Pierścień 
13| 7663500] 2 Pierścień uszceln. 
14] 4108077] 1 Tulejka 
15] 4304521] 1 Tulejka z lozyskiem 
15|] 7710674] 1 Tuiejka z łożyskiem 
16| 4303302] 1 widełki sprzęgła 
17 4108077] 1 Tulejka 
48] 7673310] 1 Osłana 






18101/1 


MECHANIZM WYŁĄCZANIA SPRZĘGŁA 








KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 39 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmlona Wpsowudzen | Сәс Tab. 18109 
Modine Introdott Concem 11265 98.09 








|. |MODEU PODSTAWOWYCH коз 32 
MODELLI BASE 
5 Бен e] zee |=] rm 
“| 13824321] 6 Śruba 
1| 13824324] 6 Śruba 
2| 7829007] 1 Tarcza doc'skowa sprzęgła kpl 
3| 7664142) 3 Kołek 
4 5201876] 1 Tarcza sorzęgia kpl. bezazbestowa 








18109 


98.09 


SPRZĘGŁO 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 40 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowadzon | Dotycz 
Inttodott Сопсет 3125 98.09 


MODELI PODSTAWOWYCH 


НН |veonusss 
== ACTA ET" 






Zmiana 


таш. 2]200 









Мосс 














Nazwa części 























1| 10519601] 5 Podkładka 

2| 10516670) 6 Podkładka 

3| 16100811 5 Nakrętka 

4| 16044230] 3 Śruba 

5| 7535888] 1 Skrzynka biegów kpl. 

6| 7545344] 1 Wyłącznik świateł cofania 
6| 46575533] 1 Wyłącznik świateł cofania 

















SKRZYNIA BIEGÓW Z MECHANIZMEM RÓŻNIC. 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 41 
CATALOGO PARII DI RICAMBIO 


Zmiana wprowadzon Dotycz 
| Куран; a Tabl. 21204 
Moditic Intrade: zoncemn заб 











| | MODEL PODSTAWOWYCH Kod 34 
| | MODELU BASE 
= io oo [га | zasiosouane т Nazwa ezeti 
1| 13541621] 2 Śruba 
2| 10516470] 2 Podkładka 
3] 15896211] 2 Nakrętka 
+ 970812) 1 Uszczelka 
5| 11197470| 4 Podktadka 
6| 10902221! 4 Śruba 
7| 4014771) 1 Pokrywa górna 
7 4128702] 1 Pokrywa górna 
8 4119727] 1 Uszczelka 
9| 7535889] 1 C | Pokrywa tylna kpl. 
9| 7697466] 1 D | Pokrywa tylna kpl. 
10| 7663496] 4 Tulejka 
11| 13415690] 1 Odpowietrznik 
12| 14323613| 1 Korek wlewu oleju 
r13| 7550995] 1 Когек spustu oleju 
13| 7663501] 1 Korek spustu oleju 
14| 13543321] 1 Śruba 
15| 7679145] 1 С | Uszczelka 
15| 7766518] 1 D | Uszczelka 
16| 4162065] 1 Płytka 
16| 46576178] 1 Płytka oporowa 
17| 12606970] 2 Podkładka 
18| 13303511] 2 Śruba 
19] 4012211] 1 Ostona 
20| 13824011) 3 Śruba 
21| 10516870] 6 Podkładka 







SKRZYNIA BIEGÓW, OBUDOWY I POKRYWY 


KATALOG С2Е$С! ZAMIENNYCH 42 
CATALOGO PARII DI RICAMBIO 


wprowadzon | бос? 
тобон c | 
todo! Concern 3126 95.09 
MODELI PODSTAWOWYCH 


| СС | MODELUIBASE 
[L je — м шш=т=|= 






Zmiana 
Мост 


Tabl. 21204 











Nazwa części 












Obudowa 
Śruba 

Śruba 

Śruba 

Płytka 
Płytka 
Podkładka 
Śruba 
Nakrętka MB 
Podkładka 
Pierścień uszczelniający 


22| 4321650 
16050911 
15888811 
15888813 
7679144 
7766517 
7679146 
13825011 
16100811 
7748324 
13415400 














a a 5 0 m m әм № ф а 












SKRZYNIA BIEGÓW, OBUDOWY I POKRYWY 


KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 43 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowaczon Dotycz 
Intiodott Сопсет 2129 98.09 


MODELI PODSTAWOWYCH 


| [MODELIBASE 











Zmiana 


Tabi. 
Mak ab. 2]204/] 


































5 io | жуш Ба] zasiosonanie | zm Naa со 

1 4274724| 1 Koło zębate 

2| 4062201| 1 Tulejka 

3| 12642750] 1 Podkładka 

4| 16043611] 1 Śruba 

5| 4117843] 1 Wałek 

6| 4064439] 1 Kolo zębate 

7| 10734600 2 Zawleczka 

7| 10734601 2 Zawleczka 

8| 10801910 1 Nakrętka 

8| 46575164) -1 Nakrętka М14х1 
9| 4274721] 1 Walek główny 
g| 46575162| 1 Walek główny 
10] 7616061) 1 Łożysko 

10 7688580| 1 Łożysko 

11| 7616060) 1 Łożysko 

11| 7688583) 1 Łożysko 

12| 7679157) 1 Pierścień 

13| 7679156] 1 Pierścień 
14| 7679153] 1 Walek sprzęgłowy 
15 7679155| 2 Kołek 

7679154] 1 Tulejka 





21204/1 


KOŁA ZĘBATE I WAŁKI SKRZYNI BIEGÓW 








KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 44 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana wprowacdzon Dotycz 
Modifie Introdott Сопсегп © u EWA 
ы (5) 98.09 

| [мои PODSTAWOWYCH Kod 36 


— BASE 
[=== | === [> mem 











1 4294359] 3 Płytka 
2| 7679151] 2 Sprężyna 
3] 4338745] 1 Piasta synchranizatora 
4| 4293960] 1 Tuleja synchronizatora 
5| 4270319] 1 С | Kolo zębate 
5| 7692225] 1 D | Koło zębate II-go biegu 
6| 5938031] 3 C | Synchronizator 
6| 7721501] 3 D | Synchronizator 
6| 46575084| 3 С | Synchronizatar 
7| 7660715] 1 Łożyska 
7| 7688584] 1 Łożysko 
8| 7679162] 3 Tuleja 
9] 7679150] 3 Рїуїка synchronizatora 
10| 4270321] 1 С | Koło zębate 
10] 7692226] 1 D | Koło zębate Ill-go biegu 
11] 4319412] 1 Tuleja synchronizatora 
12| 10734600] 2 С | Zawleczka 
12| 10734601) 2 С | Zawleczka 
13| 4087465| 1 C | Nakrętka 
13| 14043971] 1 D | Nakrętka M14x1,5 
® 14| 7679152] 1 Podkładka 
15] 4319413) 1 Kało zębate 
16| 4270323] 1 C | Koło zębate 
16] 7692227] 1 D | Koło zębate IV-ga biegu 
17] 7614409] 1 Łożysko 
17| 7688581] 1 Łożysko 






21204/2 


KOŁA ZĘBATE | WAŁKI SKRZYNI BIEGÓW 








KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana wprowaczon Dótycz 
y Tabl. 21204/2 
Modilic Inliodott Сопсет 2 (5) жй 





MODELI PODSTAWOWYCH Ked 3óg 


| | MODELUBASE 
=] о rysunku Би] 28608 јат Nazwa сина 
18 





7679158| 1 Pierścień dystansowy 0.10 
19] 7679159] 1 Pierścień dystansowy 0.15 
20] 7679161] 1 Pierścień dystansowy 0.30 
21 7679160] 1 Pierścień dystansowy 0.80 
22| 7678200] 1 Piasta synchranizatara 
23] 4338746] 1 Pierścień oporowy 





21204/2 


KOŁA ZĘBATE 1 WAŁKI SKRZYNI BIEGÓW 





KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 46 
CATAŁOGO PARII DI RICAMBIO 


гала wpiowodzen Dotycz Tab! 
Мод Intodott Concem 129) 98.09 pak isc 


MODELI PODSTAWOWYCH Kod 38 





| voouwe 


1 4120686] 2 C | Pierścień uszczelniający 
1| 40003270] 1 D | Pierścień uszczeln. 15х24х5 
2 5929355] 1 D | Dźwignia wybieraka 
2| 5995512) 1 С | Dźwignia wybieraka 
3| 4293660] 1 Wałek sterowania 1 i 2 biegu 
3| 7565816] 1 Wałek sterowania 1 i 2 biegu 
4 891633] 3 Śruba 
4| 7679165) 3 Śruba 
5| 1195470] 3 Podkładka 
6 970803] 1 Widełki biegu wstecznego 
7| 4107999) 3 Walek sterowania biegu wstecznego 
8 355301| 2 Kołek 
8 7679163| 2 Kotek 
8| 4107998| 1 Walek sterowania 3 i 4 biegu 
10 7679648| 1 Kałek 
11| 7679164] 1 Widełki 3 i 4 biegu 
12| 14480970) 3 Kulka 
13| 4169720] 3 Sprężyna 
13| 46576179| 3 Sprężyna 
14 7663495] 3 Tulejka 
15 970801] 1 Widełki 1 biegu 












21204/3 


Fiat Auto 


MECHANIZMY ZMIANY BIEGÓW WEWNĘTRZNE Poland 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 47 
CATALOGO PART DI RICAMBIO 


Wprowcdzon Dotycz 

ntrodott Сопсет 1] 26 A 
| | MODEL PODSTAWOWYCH 

| —  uepaussse 


== === E| == |=] 


4108004] 1 






Tabt 21204/4 





























Obudowa kpl. 






















1 
2 1 Przekładnia glówna kpl. 
3 6 Śruba 
4 14 Podkładka 
5 1 Przekładnia główna 
5 1 Przekładnia główna 
€ 2 Łożycka 
ê 2 | Łożysko 
7 2 Fierżceń 
7 2 Pierścień 
8 2 Pierścień 
9 2 Obudowa 
12429311] 8 Śruba 
18100811) 8 Nakrętka 
970284] 2 Pierścień 
4108008] 2 Koło koronowe 
7679196] 2 Koło obiegowe 
7879197] 2 Kało obiegowe 
7879195] 1 Sworzeń 
7679179] 2 Pierścień 0.7 
7579180] 2 Pierścień 0.8 
7579184] 2 Piarboeń C.S 
1579182) 2 Рио 1.0 
7573183] 2 Pierścień 1.1 
7679184] 2 Pierścień 1.2 
7879185] 2 Pierścień 1.3 





21204/4 





KOŁA ZĘBATE PRZEKŁADNI GŁ. | MECH. RÓŻN. 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 48 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana wprowadzon | Dotycz Tabi. 21204/4 
wodę intedott Concem 125 98.03 


MODELI PODSTAWOWYCH 


|| | MODELU BASE 


Kod 4la 


= === e === fe zem 


23| 4108013) 1 Pierścień zabezpieczający 












21204/4 








KOŁA ZĘBATE PRZEKŁADNI GŁ. | MECH. RÓŻN. 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 49 
CATALOGO PARII DI RICAMBIO 


= 
© Tabt 2122] 
Moodie Ihkogatt Corcem 1) 245 өбө 
| _ [MODEL PODSTAWOWYCH KE ay 
MODELLI BASE 
S FEE m 














1| 4310695] 1 Сака okrągła 
1| 4380464] 1 Galka połużna 
2| 4341808] 1 Dźwignia zmiany biegów 
2| 46575782] 1/07 Dżwagnia zmiany biegów 
2| 46576972| 1 |058 Dźwignia zmiany biegów 
3| 4290756] 1 Sprężyna 
4| 10515601] 3 Podkładka 
s| 1382671] 2 Śruba 
6 870736] 1 Aöseczka 
6| 46445669! 1 Misaczka 
7| 4027581] 1 Wspornik 
8 870738| 1 Miseczka 
9| 16104111] 1 Nakrętka 
10] 42329757] 2 Pierścień 
11 4290751] 1 Walek 
11] 46577025] 1 |05R Walek przedni kpl. 
12| 12574211] 2 Nakrętka 
13] 4111917] 1 Łącznik 
14 4169421] 2 Podkładka 
35] 4169420] 2 Tulejka 
18| 4019755] 2 Śruba 
16| 25575186] 2 Śruba 
17| 4133388] 1 Sprężyna 
17| 48576183] 1 Sprezyna 
18] 4345652] 1 Dźwignia zmiany biegów kpl. 
18| 46577025] 1|05R Dźwignia zmiany biegów kpl. 






MECHANIZM ZMIANY BIEGÓW ZEWNĘTRZNY 





50 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 


CATALOGO PART О! RICAMBIO 
Wprowodzon | Dotycz 
плодот Сепсет 

Башни г PODSTAWOWYCH 


WOCAU ZASE 


| e оо С 3 1 И 
19| 4350958 1 










Ostona dźwigni zmiany biegów 








MECHANIZM ZMIANY BIEGÓW ZEWNĘTRZNY 






KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 5 1 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana Wptowadzon Dotycz Tabt. 
abi. 
Моайс Introdott Сопсет J26 48.09 ŚRE 
| [мош PODSTAWOWYCH Kod 39 
=> MODELI BASE 
=E 


ЕИ m 












1| 4128988] 1 Przekładnia prędkościomierza 
2 811134| 1 Uszczelka 
3| 11500221] 1 Śruba 
4| 13400276] 1 Pierścień 
5| 10516470] 1 Podkładka 
6| 15896211] 1 Nakrętka 
7| 970370] 1 Koło zębate 
8| 4251629] 2 Zaślepka 
9| 4251628] 2 Zaślepka 
10] 4101148] 1 Koło zębate 
3 11| 4170842] 1 Koło zębate 
4 12] 4170840] 1 Tulejka 
5 13| 888019] 2 Tulejka 
5 14| 984070] 1 Podkładka 
8 15| 40001950] 1 Pierścień 
9 16| 7536340] 1 Napęd prędkościornierza 
10 16| 46576973] 1|05R С | Napęd prędkościomierza 
1 16| 46577381 1|05R р | Napęd prędkościomierza 
8 17| 4122806] 1 Pierścień 
9 18| 4338747] 1 Koło zebate 
U 19| 14480770| 1 Kulka 
— 15 20| 7536341] 1 Linka napędu prędkościomierza 
21| 14570680] 1 Uchwyt 


PRZEKŁADNIA I NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


2тіспа 
Maditic 





Wprowaczon 


Intredott 





Dotycz 
Concetn 


— Z PODSTAWOWYCH 


9 


MODELL BASE 





1 
z 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
a 


9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
19 
20 
21 


23 
24 


4220200 
4271102 
970290 
4094901 
46576180 
4333081 
40001720 
4354392 
13824011 
16044134 
10516674 
4095427 
13401176 
337176 
14045471 
4113070 
890292 
40002130 
4263988 
804862 
46576148 
4111168 
4358620 
4304397 
4347418 
4357832 


PÓŁOSIE NAPĘDOWE 


М М Мз А М h > м b PN М М) № № о о ою № мю NN юм KB 





Kamień 
Półos kpl. 
Pokrywa 
Pierścień 
Pierścień 
Tuleja 
Pierścień 
Osłona 
Śruba 
Śruba 


Tabl 27402 
128 |- 
Kod 40 


Магәа części 


Podkładka 


Złączka 
Pierścień 
Sprężyna 
Nakrętka 
P'erścień 
Tulejka 
Pierścień 
Tuleja 
Łożysko 
Łożysko 
Piasta 
Półoś 
Przegub 


Podkładka 
Ostona gumowa 


27402 


98.09 


52 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana Wptowodzon | Dolycz 


Introdott Сопсет 


MODEL PODSTAWOWYCH 
MODELLI BASE 
05 











4306505 
46575895 
4285580 
10516670 
16100811 
4262770 
4285582 
10734301 
12638601 















Tabt. 55501 


© со MO lh A ŁU N = m 








PEDAŁ HAMULCA 


Ге [ === | 


53 









Tabl. 33101 





98.09 


J26 










Wsparnik kpl. 
Wspornik kpl 
Uszczelka 
Podkładka 
Nakrętka 
Tulejka 
Tulejka 
Zawleczka 
Podkładka 
Podkładka 
Popychacz pedału 
Sprężyna 

Pedał hamulca 
Pedał hamulca (096) 
Nakładka gumowa 


— A mk md ah эһ N) oh ak са (д КО m m m 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 54 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


сше 
Introdott > 
ada Concem 1] 25 эй 
| [O |MOoUPOOSTAWOWYCH o ë | 
MODELI BASE 
Еее ET == | 





Tab. 33102 










4394446) 1 Zbiornik płynu hamułcowego 
2| 4394450) 1 Zbiornik płynu hamulcowego 
3] 13416608] 4 Zacisk 
3| 46575741] 4 Zacisk 
4| 4394598] 2 Przewód 
5| 10516670) 2 Podkładka 
6| 16100811] 2 Nakrętka 
T| 4394597! 1 Pompa hamulcowa 
7| 7710834] 1 Pompa hamulcowa 
8| 4268453] 1 Przelotka 
9] 4383824 2 Tulejka 

10] 4394599) 1 Zacisk 
10| 7556398! 1 Zacisk 











UKŁAD ZASILANIA POMPY HAMULCOWEJ 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARII DI RICAMBIO 


тапа wprawadzon | Dolycz 
тосо Con = Тави 3910271 
Modific опсет AS 08.09 
WOCEL PODSIAWOWYCH 








Б==== Kod 44 
MODEL BASE 
[етл =] == ГА =" 
1 889956) 2 Płytka pr. 
2 889957] 2 Płytka 1. 
3 809064] 2 Dwuzłączka 
4 809065] 4 Podkładka 
5| 10516470] 8 Podkładka 
6| 10879421] 8 Śruba 
7| 4476457] 1 Przewód hamuicawy 
8| 4476458] 1 Przewód hamulcowy 
9| 7673020] 6 Spinka 
10| 45575750| 2 Przewód hamulcowy 
11| 46575752] 2 Przewód hamulcowy 
12| 4476460] 1 Przewód hamulcowy 
13] 14203780] 1 Nakrętka 
14| 14573280| 3 Spinka 
15] 4302319] 2 Przelotka 
16] 4309449] 2 Pierścień 
17| 4476459] 1 Przewód hamulcowy 
18| 4476462] 1 Przewód hamulcowy 
19| 4077585] 1 Rozgsiężnik 
20! 15127501] 1 Śruba 
21| 4372725] 2 Rozo'eracz szczęk przedni 
21| 4394469] 2 Rozpieracz szczęk przedni 
22| 4373614] 2 Rozpieracz szczęk tylny 
22| 4394460] 2 Rozpieracz szczęk tylny 
23| 4476463] 1 Przewód hamulcowy 
24| 4476461] 1 Przewód hamulcowy 


33102/1 


98.09 


UKtAD HYDRAULICZNY STEROWANIA HAMULC. 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 56 
CATALOGO PARTI О! RICAMBIO 


Wprowadzon | Dotyez 
Introdolt Concem 1] 
MODELI PODSTAWOWYCH 


| voos 


х Ге ET == [=] 







Zmiona 









Tabl 331024] 
Modiic 


98.09 

















33102/1 










= @ UKtAD HYDRAULICZNY STEROWANIA HAMULC. 
= O kusa 7 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 57 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana Wpiowadzon Dotycz Tabl 33106 
al 
Mode подо Concein 1] 26 Bea 
| [Monu PODSIAWOWYCH Kod 45 
— MODEL BASE 
=== = == [=] mer 








1| 4363537] 2 Sprężyna 
2| 4329155] 2 Sprężyna 
3j 4115451] 3 Pierścień 
4 4185496| 2 Тиејка 

5] 4122835] 2 Šruba 

5| 4122836] 2 Uszczelka 
7| 4394550] 2 Łącznik 

8| 4340338] 2 Pierścień 
9| 4270741] 1 Pierścień 
10 980848] 1 Osłona 













POMPA HAMULCOWA 


KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 58 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


ес | 2; | ) 
Introdott concern 
1] о 28.09 











Zmlona 





Tabl. 33107 
Modifie 





[мон IPODSIAWOWYCH 









MODELLI BASE 
Popa aaa 
1| 4373614 Rczpieracz szczęk hamulcowych 


Rozpieracz szczek hamulcowych 
Sprężyna 

Odpowietrznik 

Ostona 

Pierścień 





4121620 
4115451 









ROZPIERACZ SZCZĘK HAMULC. KÓŁ TYLNYCH 






KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 59 
CATALOGO РАРП DIRICAWIIO 


We:cwodzon | Dotycz 
Introdoft Сопсет 3125 08.09 


MOOELI PODSTAWOWYCH 


| | MODELL BASE 














Zmiana 


Tab. 33107/1 
моа 


















СС >| | И = Maz сан 
878770] 2 Odpowietrznik 
4 Pierścień 
4 Osłona 
4311129) 2 Sprężyna 
4298756) 2 Rozpieracz szczęk 
4373736) 2 Rozpiesacz szczęk 
4394469) 2 | Fozpłerscz szczęk 














33107/1 





ROZPIERACZ SZCZĘK HAMULC. KÓŁ PRZEDNICH 






KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 60 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


wWprowadzon | Dotycz 
Introdott Concem T26 93.09 
| [MOU PODSTAWOWYCH 
МОПНЏ SASE 
= === E| === [= 


15100811 
10515570 
45575284 
46575283 














тапа 


Раз Tabl 33117 
Vodifc 





Nazwa części 






Nakrętka 
Podkładka 

Tarcza hamulc. рг 
Tarcza hamuie. |. 
Sprężyna 
Sprężyna 
Sworzeń 
Sprężyna 

Piasta z łożyskiem 
Bęben hamulcowy 
Śruba 

Śruba 






N NNN PF Pn NN a „шщ UW 








HAMULCE KÓŁ PRZEDNICH 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 61 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowudzan | Dotycz 
Introdott Сопсшп 1126 98.09 


| | MODEU PODSTAWOWYCH 
MODELU BASE 
| иони [ри | ае |z] 














Zmiana 
таш. 331174] 
Modine 






Szczęka hamulcowa kpl pr. 
Szczęka hamulcowa kol |. 








3311771 


98.09 


HAMULCE KÓŁ PRZEDNICH 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zriana Wprowadzon | Datyez 
98.09 
| [MODE PODSIAWOWYCH Kod 52 
| | MCDFLLI BASE 
==! 


s [=== ET === |= = 




















1 4044421| 2 Ела кр! 
2| 46575285| 1 Tarcza hamuic. pr. 
3] 46575280] 1 Tarcza hamulce. |. 
4| 7672965] 2 Sprężyna 
5| 10516870] 4 Podkładka 
51 10515874] 4 Podkładka 
6] 12164711] 4 Nakrętka 
7| 7672964] 2 Sprężyna górna 
8| 7672967] 4 Sworzeń 
10 7672986] 4 Sprężyna 
11 7672577| 2 Bęben hamulec. 
12| 7672582] 2 Śruba 
13] 7672583] 2 Śruba 
HAMULCE KOŁ TYLNYCH pami 


98.09 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 63 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 
















Zmiana Weoruwudzon | Dolycz 
Tabl. 33125/1 
Моанс introdott Concem 


MODEU PODSTAWOWYCH 


| MODELLIBASE 


са [ете |a] жшше [= 
1 


7582350 2 | Szczęka hamulcowa kpl. 
| Szczę<e hamulcowa kpl. 



















HAMULCE KÓŁ TYLNYCH 


KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 64 
CATALOGO PARII DI RICAMBIO 


Modifie Introdott Concem 1], 26 98.09 
Баница PODSIAWOWYCH Kod 54 
 — Ш BASE 


[== F === |>] m 











1| 10519601] 4 Podkładka 
2| 7673307] 1 Sworzeń 
3| 13397676] 2 Pierścień sprężysty 
4 |182377280| 1 Przycisk 
4 5| 7872743] 1 Pierścień 
5 6| 7672738| 1 Podkładka 
5 7| 7672742] 1 Sprezyna 
8 8| 4345507] 1 Pręt 
9 9 972485) 1 С | Zębałka 
9| 7703808) 1 D | Zębatka 
9| 7722255] 1|05X Zębaika 
10| 7672737) 1 Sworzeń 
11 7673308] 1 Krążek 
12| 38605051] 1]|05X Dźwignia kpl. 
12 | 181880480| 1 Dźwignia kpl. 
13| 13825711] 4 Śruba 
13| 13838014] 4 Śruba z kolnierzem ząbkowanym 
14| 4104877] 1 © | Wspornik 
14 7703907] 1 D | Wspamik 
15| 7673314] 1 Podkładka gumowa 
16| 10734201] 1 Zawieczka 
17 | 4345508] 1 Linka ham. kpl. 
18 4345516] 1 Spinka 
19| 12642701] 4 Podkładka 
21| 4358635] 2 Dźwignia kątowa 
24 7672970] 2 Osłona 









Fiat Auto 


0 Кора STEROWANIE HAMULCEM POSTOJOWYM Poland 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 65 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


wprowadzon | Dotyce 
саәт Салават 1] 86.08 
| [MODEL PODSTAWOWYCH 

MODELU BASE 


[r je 3 СС zm јат 


27| 7672739 





Zmiena 


Модно 





Таш. 33135 












Sworzeń 
Uszczelka pr. 

Uszczelka |. 

Dźwignia kpl. ster, szczękami I. 
Dźwignia kpl. ster, szczękami pr. 
Rękojeść dźwigni 










STEROWANIE HAMULCEM POSTOJOWYM 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 












Zmiana Wprowoczon | Dotycz 
ModifiG Introdott Concem 


MODELI PODSTAWOWYCH 
MODELLI BASE 














4460398 
7669742 
7672063 
7669065 
10516470 
4111357 
7532609 
7661502 
4429182 
16104421 
4323601 
46576417 
10518601 
4460399 
7548281 
16235421 
16235424 
16104121 
12647101 
10791411 
7661352 
46575026 
46576311 








реч СТ 





PRZEKtADNIA KIEROWNICZA Z КОЕЕМ 


Си 


66 






Tabl, 41201 


98.09 


126 





















Tulejka 
Tulejka 
Tulejka 
Klamra 
Podkładka 

Śruba 

Wspomik 

Wspomik 

Watek dolny 

Nakręika 

Przektania kierownicza 
Przekładnia kierovmicza 
Podkładka 

Walek kpl 

Wałek kpl. 

Śruba 

Śruba 

Nakrętka 

Podkładka 

Nakrętka 

Koło kierownicy (163, 164) 
Koło kierownicy 

Koło kierownicy 

Pierścień kontaktowy 

Koło kierownicy 

Kolo kierownicy kpl, (163, 164) 


> — — — — — — W ш N № m m N M A N M m A N N № N N N 





KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 67 
CATALOGO PARTI О! RICAMBIO 


Wpiowadzon | Dotycz 

Introdoht Сопсет боо 
| | MODELI PODSTAWOWYCH 

| | moDetu Bas 













Zmiana 
Tabl. 41201 


Medific 





Nazwa części 







В 46575024 D | Koło kierownicy 
181813280 Kolo kierownicy kpl. (kol.50) 

4415191 Kolo kierown. z przyciskiem sygnalu 
46575025 Kolo kierown. z przyciskiem sygnału 
46576628 Kolo kierown. z przyciskiem sygnału 
46576976 Koło kierown. z przyciskiem sygnału 









© М Фа R UN a 












PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA Z KOŁEM 


68 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI О! RICAMBIO 


Wprowadzon Dotycz 
Introdott Concem 5]. 


MODELI PODSTAWOWYCH 


Со јо 
Ж s зиме ја 
1 













Zmiona 
Modific 


Tabl. 41201/1 










Nazwa części 








С | Wałek górny kpl. 
D | Wałek górny kpl. 












41201/1 


KOLUMNA KIEROWNICY 
98.09 





KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 69 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana SWS Dotycz 
Tabi 41202 
Мене 98.09 
— | PODSTAWOWYCH Kod 
le Ш BASE 


2an жес 








202224| 1 Nakrętka 
965201] 1 Śruba 
46576331| 1 Śruba 
4346340] 1 Wycinek zębaty 
4323615] 1 Podkładka 
13824321| 2 Śruba 
986308] 1 Pokrywa 
986309] 1 Uszczelka 
46576325] 2 Łożysko 
46576418] 2 Łożysko 
336514] 1 Nakrętka 
4289312] 1 Ślimak 
13824521] 2 Śruba 
10332110] 1 Kołek 
4323602] 1 Obudowa kpl. 
4352193) 1 Obudowa kpl. 
40001690] 1 Pierścień 
400016976] 1 Pierścień uszczelniający 
16] 14324111) 1 Korek 
16 | 14324140) 1 Когек 
17 880394) 1 Tulejka 
17 4383150] 1 Tulejka 
18 880393] 1 Pieršcieñ 
19| 4091352| 1 Płytka 
20| 4091351] 1 Uszczelka 
21| 4110405] 1 Ramię przekł. 


PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA - CZĘŚCI 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowodzon | Dotycz 
Introdott Concem 


| [MODELI PODSTAWOWYCH 





MODELLI BASE 








PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA - CZĘŚCI 


70 






Tab. 41202 





98.09 


1265 
=| = е 















Nazwa części 


g Nr rysunku 











40001700| 1 Pierścień 
400017076) 1 Pierścień uszczelniający 
4091350| 1 Pokrywa 
10414170] 2 Podkładka 
14289721| 2 Śruba 
12575821| 1 Nakrętka 
10796401] 1 Zawleczka 











KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 71 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowadzon | Dotycz 
lnkodolt Сопсет 1225) 98.03 


MODELI PODSTAWOWYCH 
=== ET === |а 


MODELU BASE 
4426922 


05 
4179802 
4179801 
10516674 
16135621 
7602537 
4169380 
4169379 











Tabl. 41202/1 














Nazwa części 










Wałek dolny 
Obejma mocująca 

Klamra pr 

Podkładka 

Śruba 

Przekładnia zębatkowa (096) 
Obejma mocująca 

Kiamra | 





uAANN UM 





41202/1 
PRZEKŁADNIA KIER. ZĘBATKOWA 








KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO РАЙТ! DI RICAMBIO 


Zmiana Wprowadzon Dotyer Tabi. 
ati, 
k ! jon 
Modlic ппосом Сопсет 3125 9809 
MODEL POCSIAWOWYCH 








== =š Kod 
жс [жюри ыо == 
СЕ Це ka ја маша са 
1| 13824524] 2 Śruba 
2| 4169372| 1 Kołnierz 
3| 4169376] 1 Podkładka 
4| 4169377] 1 Podkładka 
4| 4169378] 1 Podkładka 
5| 4457109] 1 Sprężyna 
6| 4198259] 1 Uszczelka 
SZ 8| 4327484] 2 Opaska mocująca 
бр 2 9| 4371155] 1 Osłona uszczel. 
@— 3 10| 7696243| 1 Opaska mocująca 
q 5 11 4322570] 1 Opaska mocująca 
e. 12| 4371156] 1 Osłona uszczel. 





41202/2 


98.09 


PRZEKŁADNIA KIER. ZĘBATKOWA 





72 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 73 
CATALOGO PARII DI КІСАМВІЮ 













Zmiana 


Tab. 41202/3 
Мосс 


ремете on Donez 

Inttociott себеп 1125 28.09 
р [MODEL PODSTAWOWYCH 

| | MODELU BASE 

== ie [үн a |_zanecowane | zm] 






Lp. | Nr rysunku 





10791211 
10791214 

4306182 
12575511 
5962774 
7591300 










Nakrętka 
Nakrętka М-2Х1 5 
Kapturek 


Nakrętka 
Drążek boczny 
Drążek boczny 














41202/3 


PRZEKŁADNIA KIER. ZĘBAT. Z UKŁ. DRĄŻKOW mt 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 74 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 











Zmiena Wprowaczon | Dolycz 
Мос (одо! “Ci Tab. 41210 
lociiie t спсет 98.09 


MODELI PODSTAWOWYCH 










Śruba 
Śruba 
Przegub kulowy 
Osłona kpl. 
Nakrętka 
Zacisk 
Nakrętka 
Drążek poprz. 
Przegub kulowy 
Przęgub kulowy 
Dźwignia 
Drążek kpl. 
Sworzeń 
Sworzeń 
Podkładka 
Wspornik kpl. 
Tuleja met-gum. 
wspornik 
Podkładka 
Nakrętka 
Nakrętka 
Drążek kpl. 












12575611 

858394 
16104111 
4345470 
4100998 








12647101 
16104121 
12574711 
4101813 





Ñ э GU m Pm МЮ m m m m NN N A AOOR h L 





UKŁAD DRĄŻKOW KIEROWNICZYCH 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 75 
CATALOGO PARTI Dł RICAMBIO 


Wprowaćzon Dotycz 
Intiodott Concem 126 98.09 


MODELI PODSTAWOWYCH 
===] === [=] 


MODELLI BASE 
4350176 


05 
46575531 
4351064 
10516574 
16100811 
98601518 
98601519 
98601520 



























Zmiana 
Моайс 






там. 44301 



















Nazwa części 





Resor kpl. 
Resor kpl. 
Zderzak 
Podkładka 
Nakrętka 
Podkładka 2 
Podkładka 3 
Podkładka 1.5 








98601521 Podkładka 1 
7587360 wspornik 
4310776 Płytka elastyczna 
4313195 wspornik 


46576192 
10516874 
13] 12164711 
7583031 


Wspornik zawieszenia resoru 
Podkładka 

Nakrętka 

Tulejka met-gum. 











ZAWIESZENIE PRZEDNIE - RESOR 


98.09 





KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 76 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowadzon | Dotycz 
Introcor Cancem 129) 98.09 


| [MODEL FODSTAWOWYCH 
|  [|'ODELLI BASE 

[ух | === |> 
1 












Zmiana 


Tabl 
Моайс abl. 44301/1 









Nazwa części 


l i = 


























12574811] 4 Nakrętka 
1] 14048911] 4 Nakrętka 
2 4 Podkładka 
e 15 3 4 Podkładka 
4 2 Sworzeń 
4 2 Sworzeń 
5 1 Podkładka 
6| 4009587| 4 Podkładka 
1 7| 4236877| 4 Tuleja 
2 8| 10516870] 10 Podkładka 
12574511] 8 Nakrętka 
4 4332871| 2 Podkładka 
5 4332868| 4 Pierścień 
5 4332869] 2 Podkładka 
8 4332870| 2 Podkładka 
9 10516674| 4 Podktadka 
10516679| 4 Podkiadka 
16100811| 2 Nakretka 
5000897| 2 Miseczka 
4327415| 4 Pierścień 
7591348) 2 Amortyzator 
7585723| 4 Tulejka metalowo gumowa zaw. przedn. 
4382396] 2 Wahacz 
890414| 2 Śruba 
12574511] 4 Nakrętka 
7583091| 2 Tuleja met-gum. 





ZAWIESZENIA PRZED.- AMORTYZATOR | WAHACZ 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 77 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


wprowadzon Dotycz 
шодо 
Introdott Сопсет 1126 98.09 


MODELI PODSTAWOWYCH 


MODELU BASE 
= [=== p === |= 


24| 15971621 
15971624 
46575936 
10158901 
46575932 










атага 





Tabi. 44301/1 
Mocikc 













Nazwa części 







Śruba 
Śruba M10x1,25x90 

Tulejka sworznia zwrotnicy 

Korek 

Obejma zwrotnicy (2 smarowniczki) 











| 


| OO NNNA кузу 














44301/1 


ZAWIESZENIA PRZED.- AMORTYZATOR | WAHACZ 





KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 78 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


wpiowadzon | Dotyce 
Introgott Сопсет 126 98.09 


| MODELU PODSTAWOWYCH 

— FET=== [=] 
1 
1 





Zmiana 
Meditic 





Tabl. 44301/2 









MODELU BASE 


4375584 


Nazwa części 





Zawieszenie przednie pr. 
Zawieszenie przednie |. 











44301/2 


Fiat Auto 
Poland 






ZAWIESZENIE PRZEDNIE KPL. 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 79 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Мосс Dotycz 
озон Сопсет 


DEU PODSTAWOWYCH 
—— СЕБЕ ВАЗЕ 

















[т r] ooo |= 






Śruba 











1 
2 Podkładka 
3 1 Wspomik prawy 
4 1 wspornik lewy 
5 5 Podkładka 
6 с Podkładka 
Y 6 Śruba 
8 4 Tuleja met-gum. 
aj 7551005] 4 Tuleja met-gum. 
8] 7551006] 4 Tuleja metalowo-gumowa 
9| 10520001] 4 Podkładka 

10| 16105011] 4 Nakrętka 

11| 4124625] 2 Pierścień 

12| 4115603] 2 Miska 

13] 4297957) 2 Sprężyna 

14| 18100811] 2 Nakrętka 

15| 10516574] 2 Podkładka 

15| 10516579] 2 Podkładka 

16) 12645701] 2 Podkładka 

17| 4360059] 2 Zderzak 

18] 2350371] 1 Wahacz prawy 

"a 


2352872 


-. 


Wahacz lzwy 





ZAWIESZENIE TYLNE - SPRĘŻYNA, WAHACZ 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 80 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowodzon Dotycz 

Introdott Concein 126 А 
| MODELI PODSTAWOWYCH 

opa sss 


BJ e | R: е 









Zmiana Tabl. 44305/4 
мос 















4380717 Podkładka 

4380718 Podkładka 
12574511 Nakrętka 
10516870 Podkładka 






12575611 Nakrętka 
Amortyzator tylny 
Amortyzator tylny 
Podkładka gumowa 
Podkładka gumowa 


ч м Фф O Q à о № — 
соо N N b à b > N 








ZAWIESZENIE TYLNE - AMORTYZATOR, WAHACZ 






KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana 


Madific 






J26 Tadi. 44305/5 
88.09 
kod 64 
o | no fee | 2296968 је Natia czę 
1 
1 





Zawieszenie tylne pr. 
Zawieszenie tylne I. 


1| 4375586 
2| 4375587 









ZAWIESZENIE TYLNE KPL. 


81 






KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 82 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


wprowadzon | Dolycz 

Intodott Сопсет T26 98.09 
| |MODEU PODSTAWOWYCH 

— MODELLI BASE 


== [=== E] === |=] 













Zmiana та. 44314 
Мосс 




































Nazwa części 


























1| 13406911 Smarowniczka 
2| 14170370 Kołek 
3 Podkładka 2.50 
4 Podkładka 2.52 
5 Podkładka 2.54 
6 Podkładka 2.56 
2 \ 7 Podkladka 2.58 
ү; 8 Podkładka 2.60 
) 4306571 Podkładka 2.62 
зра, 4306572 Podkładka 2.64 
5.29 4306573 Podktadka 2.66 
5-25 4306574 Podkładka 2.68 


Podkładka 2.70 

Podkładka 2.72 

Podkładka 2.74 

Podkładka 2.76 

Podkładka 2.77 

Podkładka 2.80 

Podkładka 2.82 

Sworzeń zwrotnicy 

Sworzeń zwrotnicy (do obejmy 46575932) 
Pierścień 

Zwrotnica pr. 

Zwrotnica І. 

Pierścień 
Pierścień 








м № = = № № о № о № м № а № № м № мю мю мю мю мю № № мю 


ZWROTNICA ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 83 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana wprowaczon | Dotycz 
Tabl. 44314 
— V kod 65а 
гю гг 


к= ia = ы — 







873637| 2 Uszczelnienie 
2 4055358| 2 Uszczelnienie 
26| 4113070| 2 Pieršcieñ 
27| 46576152| 2 tozysko 
28| 46576155| 2 Łożysko 
29 336659) 2 Podkładka 
30| 14044671] 1 Nakrętka 
31| 14043971] 1 Nakrętka 


ZWROTNICA ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 84 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 




















Zmione wWprowadzon | Dotycz 
38.03 
ЕЕ MODELI PODSTAWOWYCH 
| | MODELU BASE 
аа о | шы Би| zastosowane а EE 







4373832 
46577602 
46577603 


5 Ко jezdne 
Koło jezdne (bezdętkowe) (ко!.030) 
Koło jezdne (bezdętkowe) [kol.050] 
Kołpak koła 

Kołpak koła 

Śruba 

Śruba 

Kołpak koła 

Pokrywa 

Kolpak kola (standard) 












ч о л о о № о — — 
> > 
+ N h O O x, AG M 








KOtO JEZDNE 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiena wprowadzon | Cotycz 
Modilic Introdott Concem 


MOCEU PODSTAWOWYCH 








| MODELU BASE 
Ке ДО 





Тав. 
102211 


Бе \ 17 
22 7-2 ДО „l 
"7 2} 19 
















UKŁAD OGRZEWANIA 


10902121 
10615471 
12644401 
13706910 
7532172 
7532194 
4277953 
7532193 
12643701 
12605371 
15684201 
7570775 
4382050 
10291091 
4257991 
7538474 
4274532 
15644001 
4328826 
4277955 
46575820 
7532192 


= a ә м э з эз з N э NNN. m m m ОФ ОФ 


85 


там. 50102 
126 |= 
Kod 105 


=== [э=== |=] 


Nazwa części 


Śruba 

Podkładka 
Podkładka 

Tulejka 

Łącznik kpl. 
Pancerz linki 
Spinka 

Cięgno 

Podkładka 
Podkładka 

Śruba 

Rura środk. 

Rura 

Opaska rury przedniej 
Zacisk 

Przewód elastyczny 
Płytka moc. osłony 
Wkręt 

Zacisk 

Spinka 

Podkładka 

Cięgno sterowania ogrzewaniem kpl. 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIERNYCH 86 
СМАЈФФО PART D RICAMBIO 


i kayo owodzor | Dotycz 1 501C2/1 
та: 
Мегйс Iirogc+t Concem 1] = 
l |MODEUPODSTAWOWYCH Kod 147 
|_|] MODELUBASE 


[== E FE] zm 














1 7532566] 1 Elsktrowentylator kpl. 
2| 7532565] 1 Silnik elëktrowantylalora 
3 4467027] 1 Wimik 
4| 15645501] 3 Śruba 
5| 12624101] 3 Podkładkn 
6| 7642137] 3 Podkładka 
7| 7532169] 1 Uszuzulka 
8| 7532148] 1 Obudowa wentylatora 
8| 12605370] 2 Podkładka 
10| 14496401] 1 Podkładka 
11| 15896211] 1 Nnkrętkn 
12| 4292509] 1 Złączka 
13| 10519301] 5 С | Podkładka 
14| 7532157] 1 Obudowa górna 
15 | 46575678] 1 Uszczełka 
16| 4347219] 8 Sptęzyna 
17|] 7532154] 1 Obudowa raina 
18| 4212738] 2 Sprężyna 
19| 7532158] 1 Klapa мош 
20| 7535873] 1 Ciegno wictu 
24 7532163] 1 Klapa rozdź. 
22| 7535874] 1 Саропо slwigwania 
23| 7532170) 1 Przycisk dźwigni 
24| 7538569] 1 Uszczelka 
25| 7532471] 1 Przycisk dzwigni 
26 7537975] 1 Kratka wiotu pow. 









50102/1 


UKtAD OGRZEWANIA 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 87 
CATALOGO PARII О! RICAMBIO 





Zmiana 


Tabl. 50102/1 
Моейїс 





Wprowodzon Dotycz 
Inkodotnt Сопсет 129) 98.09 
MODEL PODSTAWOWYCH 


MODELLI BASE 
Е Гена а == |=] 
27 





Kod 147a 











Nazwa części 


Uszczelka 
Elektrowentyłator kpl. 








50102/1 


UKŁAD OGRZEWANIA 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 88 
CATALOGO FART DI RISAVBIO 


Viprowadzon Datycz 
Inkodoh Concern 1], 2 © 88.09 


MODELU PODSTAWOWYCH 


MODELU BASE 
с ЕИ 









там. 50102/2 


















Nazwa części 

















1] 4302301] 1 Uszczelka 

2| 7532184] 1 Kierownica nadmuchu 

з 15688201] 3 Śruba 

4, 24201920] 3 Kosa 

5| 10636000] 2 Śruba 

5| 15682101] 2 Śruba 

5| 15924101] 2 Śruba 

6| 7535312) 1 Wylacznik elektrowentylatora 

7| 7532177| 1 Nawiew кр! 50 

7| 46575682] 1 Nawiew kpl 30 

8| 7532187] 1 Uszczelka 

9| 7532188] 1 Uszczelka 
10] 7532152] 1 Zestaw zespołu wentylacji (kol.50) 
10| 46576951| 1 Zestaw zespołu wentylacji (ко! 30) 





50102/2 


UKŁAD OGRZEWANIA 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 89 


CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 
Datycz 
Tabl. 59117 
186 J. 
m шш | 188 | A 
MODELLI BASE 











7 [> | wro [ра | 2999999 ја — 
1 4397513] 2 Spryskiwacz szyb 
2| 4289603 2 Tulejka 
3 4294030] 1 Przewód rurkowy 3.8x540 
4| 14573080] 1 Tréjnik 
4| 24912551| 1 Trójnik 
4| 46576324] 1 Trójnik spryskiwacza szyb z zaworkiem 
5| 14573380] 2 Uchwyt mocujący 
6| 4315480] 1 Zbiornik spryskiwacza 
| 4294029] 1 Przewód rurkowy 3.8x150 
8| 46575545] 1 Pampka spryskiwacza szyby przedn. 
9| 45575894] 1107 Przewód pompka е!-ротрка ręczna 6x1350 
10| 46575893] 1 Przewod rutkowy 













UKŁAD SPRYSKIWACZA SZYB 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 90 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowadzon | Dotycz 
inticdott Cancan 125 98.09 
Ен MODEL PODSTAWOWYCH 

| | MODELU BASE 


FE == === |= 










Тан. 5011771 





Nazwa części 









Spryskiwacz 
Spryskiwacz 
Tulejka 
Przewód rurkowy 3.8x540 

Trójnik 

Trójnik 

Przewód narkowy 6/4x1300 

Uchwyt mocow. 

Zbiornik spryskiwacza z elektropompką 
Przewód rurkowy 3.8x160 






14573380 
46577249 
4294029 


a = N < aa m № WN 


очо ә b db HW N — — 





5011771 


98.09 


UKŁAD SPRYSKIWACZA SZYB 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 91 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 















Zmiano wWprowadzon | Dotycz 
9 ШЕ ) Y = Tabl. 55101 
Modific inttodott Салсеш 1125 98.09 


| |MODEUPODSTAWOWYCH 














Aparat zapłonowy kpl (ZELMOT) 
Cewka гарі. 

Cewka гарі. 

Zespół kabli zapłonowych kpl 
Kapiurek ochronny 

Kapturek ochronny 

Kondensator pizakłóc. 
Kondensator p/zakłóc. 

Nakrętka 

Podkładka 

Wspornik 

Śruba 

Kapturek ochronny (od str. świecy) 
Podkładka 

Świeca zaplonowa (ISKRA) 
Kapturek 

Przewód cpomościowy 1.7 Ohm 
Wytącznik ze mcnu z blokadą 


= 
© о оз О Q Q > @ N N = 






“ 
= 


A zh 
wN 






зз ммм аа алаа ма M m M 
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URZĄDZENIE ZAPŁONOWE SILNIKA 
98.09 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 92 
CATALOGO PARII DI RICAMBIO 


wprowadzon | Dotycz 
introdott Concem 129) 98.09 


MODEU PODSTAWOWYCH 
MODELL BASE 











Zmiana 


Tabl. 55101/1 





Може 









Nazwa części 





















12644401 Podkładka 6x15 

11197774 Podkładka stozkowa elast, 6x12x1,2 
7654160 Śruba do zrywania 

46577027 Wspornik 

10571474 Podkładka ELSP 5 

15967624 Śruba TE M5x8 





7672023 
10902014 


Czujnik elektromagnelyczny (MARELLI) 
Śruba TE M6x12 













ANi эъ OS PNN O NN 


7757022 Spinka 
46577104 Wspornik 

11| 14559580 Spinka 

7649791 Spinka 














55101/1 
UKŁAD ZAPŁONOWY 






98.09 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 93 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 





















Zmiana prawedzon Dotycz 
К Tabl. 55101/2 
Моайс Introdott Concem 


















MODELI PODSTAWOWYCH 








Nazwa części 


|==] == |=: 
1 









7635924] 1 Modul elektroniczny sterowania zaplonem 
1 7735914| 1 Modul elektroniczny sterowania zapłonem 
1| 46434578) 1 Modul zapłonowy 
2| 46577444| 1 Wspornik modułu i cewki zapłonowej 
3 7674403) 1 wyłącznik podciśnienia 
4| 14211580) 1 Kostka 
5| 15687277] 1 wkręt 
6| 12598076] 1 Podkładka 
7| 46577059] 1 Rurka podciśnieniowa 
8| 46577001] 1 Rurka podciśnieniowa 
9 7719024] 1 Zawór tlumiacy 
10| 14631387| 3 Spinka 
11] 15895211] 4 Nakrętka E6 MA 
12| 12599074| 4 Podkładka 6x14 
13| 46474252] 1 centralka CUT - OFF 











55101/2 


UKŁAD ZAPŁONOWY 
98.09 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 94 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 












Zmiana 
Tabl 55101/3 
kodie 
Kod 157 
= || o | 928 |р | шнш» а кеш она 
1 7692473] 1 Cewka zapłonowa 
2| 46577003] 1 Przewody zapłonowe kpl. 
3] 14303421] 4 Wkręt ТСЕ M4x25 
4| 10571379] 4 Podkładka ELSP 4 
5| 7722495] 1 Spinka 





ch 


Tab. 55101 R 


55101/3 
UKŁAD ZAPŁONOWY 


98.09 





KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 95 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 












Zmiena wWprowadzon Dotycz 








Tabl. 55104 




































Моййс Introdott Сопсет 1/25) 38.09 
| [MODEL PODSTAWOWYCH 
=== 
=== e | oso Бај гони | zm 
1 9903314] 1 Podkladka 
2 9911552] 1 Młoteczek 
3| 9914301) 1 Śruba 
4| 9909412] 1 Przerywacz kpl. 
5| 9911298] 1 Śruba 
6| 9925992] 1 Uchwyt izolacyjny 
7| 11195470] 2 Podkładka 
8 9909415] 2 Nakrętka 
8| 9920578] 1 Kondensator 
10| 71170403) 1 Regulator zapłonu 
11| 9902429| 1 Śruba 
11195370] 1 Podkładka 
13| 9003307] 2 Sprężyna 
14| 9910387] 2 Śruba 
15| 9925997] 1 Podkładka 
16| 9925996] 2 Podkładka 
17| 9925998] 1 Podkładka 
18| 9925994] 1 Koło zębate 
19 9926792| 1 Kołek 
20| 9908722] 2 Podkładka 
21 9921921| 1 Podkładka 
22 |200015542| 1 Pokrywa арагаш 
23| 71196120| 1 Sprezyna 
24| 9803318] 1 Podkładka 
25| 9916844] 1 Ciężarek 
9926286] 2 Podkładka 









APARAT ZAPŁONOWY - CZĘŚCI 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 















Zmiana Wprowaczon Dotycz 
Mode introdott Concem 
| |MODEU PODSTAWOWYCH 
р | MODFLUBASE 
13— 
16 W ; 
4——. -— 
= 
тета 
Йй чуо > 
TR 
2— FZ 
=> N 
[л 











4297135 
1 |200015215 

2| 4209712 

з| 7562795 

3| 60093124 

4| 4470899 

EW 5| 4308778 

JAS 5| 16044330 
WY 7] 10519601 
NS в| 10516570 

pa 9| 16100811 
7 10| 10786901 

11| 4315884 
11 | 200014192 
9 12| 13824311 
10 13| 23685431 
11 14 | 23685431 
15| 16102311 

16| 4335559 

17| 12429711 

18| 4288329 


ZA на оа за MN. E i... S. Ды. фу (0 NI ЗА TA | AAAA a аа 


18| 7533231 


RĘCZNY UKŁAD ROZRUCHOWY SILNIKA 


129 


[=== Т === Гая 
1 


там 55201 
98.09 
kod 75 
Nazwa części 


Linka rozrusznika 
Linka rozrusznika 
Łącznik 

Osłona 

Osłona 

Podkładka rozrusznika 
Śruba 

Śruba 

Podkładka 

Podkładka 

Nakrętka 

Zawleczka 

Uchwyt linki 

Uchwyt linki 

Śruba 

Podkładka 

Podkładka 

Nakrętka 

Kiamra 

Śruba 

Rozrusznik z rozruchem mech, 0753 
Rozrusznik z rozruchem elekt. 0749 


96 


KATALOG CZĘŚC! ZAMIENNYCH 97 
CATALOGO PART Di RICAMBIO 


Wiprowaczon Dotycz 
introdott Concem 2] 
MODELU PODSTAWOWYCH 


| | MODELL BASE 



































Nazwa części 





























Głowica kpl, 
Tulejka lożyskująca 
Tulejka łozyskująca 
Dźwignia kpl 
Zsmeczka 
Swcrzeń dźwgri 
Spręzyne diwigni 
Osłona 

Podkładka czołowa 
Podkładka 
Nakręfka 
Podkładka 
wyłącznik kpl 
Zespół sprzęgający 
Wirnik kpl. 

Łożysko 

Podkładka 
Podkładka 

Korpus kpl, 

Śruba 

wkręt 

Cewka wzbudz 

| бата 
Marę: 

| | логоа 
| Sprężyna 





15102311 
10516670 
4309853 
4287980 
4288331 
4139496 
11195370 
12642801 
4109336 
13267711 
4081411 

805599 
13272111 
13271811 
4255220 
9036834 | 









1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
z 
1 
: 
2 





ROZRUSZNIK 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 98 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 









Zmiona Wprowaczon Dotycz 
Ба сно — ass 126 


MODEL PODSTAWOWYCH 











Tarcza tyl. kgl. 
Nakrętka 
Opaska 
Śruba 
Nasrg:<a 
Pockładka 
Zestaw naprawczy A 
Zestaw naprawczy B 














12574111 

4048471 
60796367 
60796368 





Zəstaw rarawczy A 32 
Zostaw naprawczy E 33 







ROZRUSZNIK 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 99 


CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 
Dotycz 
Conce Tabl. 55205/1 
опсе!г 
опсеҥ 98.09 
MODELI PODSTAWOWYCH Kod 103 
MODELU BASE 


Jee Ге | = | === 


Zmiana 





Modnie 



















1 9939836| 1 Głowica kpl. 
2 672541] 1 Tulejka łożyskująca 
2| 9939835] 1 Tulejka łożyskująca 
3| 11195370) 1 Podkładka 
4| 13271811] 1 Wkręt 
5 9939844] * Podkładka 
6] 9939843| * Podkładka 
7| 4259228] 2 Szczotka 
1 7| 9939833] 2 Szczotka 
8] 9939834] 2 Sprezyna szczotki 
gj 9939832) 1 Tareza tylna kpl. 
40 672541| 1 Tulejka łożyskująca 
10| 9939835] 1 Tulejka łożyskująca 
11] 10794011] 1 Nakrętka 
12| 13272111] 1 Śruba 
13| 9939845] 1 Opaska komutatora 
14| 9939849] 1 Osłona 
15| 9939851] 2 Nakrętka 
15| 12574111] 2 Nakrętka 
16| 9939847] 2 Rurka izolacyjna 
17| 9939846] 2 Śruba ściągająca 
18 | 13271811] 1 Mkręt 
19| 11195370] 1 Podkładka 
20| 60796369] 1 Zestaw naprawczy С 


55205/1 


ROZRUSZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY - CZĘŚCI 








KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 100 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 




















Zmena Wepiowacton Dotycz 
Tabi. 55205/2 
Моаб тосон Concem 11226) 98.09 
| |MODEL PODSTAWOWYCH Kod 192 
| | MODELUBASE 
mpc e... 3 С su] zoomie ја Mz cyc 
1| 9939853| 2 Śruba dwustronna 
2| 9939855] 2 Podkładka 
3] 11195470] 2 Podkładka 
4| 15895411] 1 Nakrętka 
5] 9939840] 1 Dźwignia Кр! 
6| 9939839] 1 Sworzeñ dëwigni 
— 7| 9039848] 1 Zaślepka 
а | EB aj 10734701] 1 Zawleczka 
9 9939841] 1 Podkładka 
10] 4475041] * Podkładka regulacyjna 
10| 9939842] * Podkładka 
11 92939831] 1 Pierścień spręż. 
12| 9939850] 1 Wyłącznik kpl 
13 9939859] 2 Podkładka 
14| 9939837) 1 Zespół sprzęgający kpl 
15| 9939838 1 Tulejka łożyskowa 
16| 9939830 1 Pierścień oporowy 
47 9939852 2 Nakrętka 
тр 16-0 22 17 | 16100811] 2 Nakretka 
18] 10518870| 2 Podkladka 
19| 16102311 1 Nakrętka 
Zostaw naprawczy В цимет 20| 4061411] 4 Wkręt 
| Zestaw паразу O | 23 | 20| 9939828] 4 Wkręt 
21| 9939827] 1 Cewka wzbudzenia 
22| 9939829] 1 Wirnik kpl 
23| 60796370] 1 Zestaw naprawczy D 






55205/2 


ROZRUSZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY - CZĘŚCI 








KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 101 
CATALOGO PARTI 01 RICAMBIO 







Wprowaoczon 


Node Introdot 


Sworzeń 

Ostona 

Prądnica kpl. 
Sworzeń 

| Podkładka 

Śruba 

Śruba 

Nakrętka 
Podkładka 
Wspornik prąd. 
Przewód na masę 
Przuwód ra masę 





12429721 
16100811 
10516670 
4335411 
4355178 
4387358 


аа а оь O аа а m W № а а m 














UKŁAD ZASILANIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 102 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wpowadzon Dotycz 
Introdott Сопсет 126 98.09 


| ]MODEU PODSIAWOWYCH 











Zmiana 


Tabl. 55301/1 


Modlic 

































| 0 |] MODELL BASE 
[p le io [муш Ба] zasosowane јат 
1 7541788 Altemator 
3| 16042721 Śruba 
4 4356178 Przewód 
5| 11198071 Padkładka 
6| 16044321 Śruba 
7| 10519601 Podkładka 
B| 4326362 Kondensator 
55301/1 


ALTERNATOR 
98.09 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 103 
CATALOGO PARTI Di RICAMBIO 


Wprowadzon | Dolycz 
Introdott Concem 1] 2) (5) 
| Јмореџ PODSIAWOWYCH 


== MODEL BASE 













Zmiana 


Tabl. 55301/2 


Мосс 









Pierścień 

Spinka 

Śruba 

Podkładka 

Nakrętka 

Zacisk 

Ostona акити 

Uchwyt axumul. 

Śruba 

Śruba 

Nakrętka 

Przewód 

Podstawka pod akumulator kpl. 
Rurka podstawki akumulatora 









16136011 
12642001 






46575523 
7629590 
19131080 


AMAN m ма ва mk @ -% а A — НА — 










UKŁAD ZASILANIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 





Zana wprowadzon mal тәй 55302 

Modic rodon 55302 
— = PEU PODSTAWOWYCH «od 88 
— — BASE 





— PRA 


Zestaw ńoprawczy Q [37 | 












Zostaw naprawczy 1 p 13- J 
[ешш |] W СС 5 












"Í 
M 


„ВА 
BENS 





М? 
ЕЕН 


| 
||| 
8% 


|! 
BE 
2200; 


© 
SS 


PRĄDNICA 





очФавоњн 


© 





4120502 
4474582 
10205710 
4474606 
12574511 
4033770) 
4132746 
15896211 
4198644 
10519401 
10516470 
883323 
15896418 
11195470 
11195470 
4075394 
4474830 
4119258 
989611 
4034349 
13271611 
11195370 
15896211 
10516470 
4065615 
10735880 


"NANPWNNE а 2 а а N — m 


a 


ааламы s. 


Nazwa części 


Uzwojenie 
Twornik 
Wpust 
Tarcza 
Nakrętka 
Pierścień 
Sworzeń 
Nakrętka 
Śruba 
Podkładka 
Podkładka 
Śruba 
Nakrętka 
Podkładka 
Podkiadka 
Podkiacka 
izolator 
|zatator 
Śruba 
Korpus kpl. 
Wkręt 
Podkładka 
Nakrętka 
Podkładka 
Podkładka 
Podkładka 


98.09 


104 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 105 
CATALOGO PARI СІ ИСАМЕО 


wi сот 
тодо! 
MODELI PODSTAWOWYCH 


| ПО | MODELU BASE 











драга Dotycz 










Моййс Cencen 









zes aan н [ав | 
Ени 
Гатанка 2 | 40 


Sprężyna 

Łożysko 

Pierścień 

Tarcza kpl 
Podkłauka 

Nakrętka 

Pierscoeń 

Zestaw naprawczy G 
Zestaw naprawczy Н 
Zeslaw naprawczy | 
Zestaw naprawczy J 












4202310 
11198373 
12154711 











ah а а m MANN 






PRĄDNICA 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 1 06 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 










Zmiana wprowadzen 





Dotycz 




















Модис тосо 





Сопсет 


Tabl 55303 









MODELI PODSTAWOWYCH 








05 065 Nazwa części 


1 Stojan kpl 
1 Wirnik kpl. 
1 Łożyska 
1 Tarcza przednia kpl. 
1 Łożysko 
Газан E| 8 ] 3 5 
ЕА Pertciet gumowy 
1 Zestaw naprawczy E 
1 


Zestaw naprawczy F 








ALTERNATOR TYP A-115-34B - CZEŚCI 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 107 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 









mlana 






Wprowocgon | Dotycz 

Modif Introdott c n = Тәр, 55303/1 
Мосс подо опсет 2) (5) 2А 
Ева > Em | 

[ — ee Deo һа] гете | 








Nazwa części 
















A| 9939307 1 Tarcza tylna 
9939316] 1 Regulator kpl. 
9939314| 1 Prostownik 
9939308] 1 Szczotkotrzymacz 
9939311] 1 Szczotka kpl. 
9939310] 1 Szczotka kpl. 
9939309) 1 Osłona 












55303/1 









ALTERNATOR TYP A-115-34B - CZĘŚCI 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 108 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowacizon Dotycz 
Intiodorl Conce:n 3125 98.09 








Briona 






Tabl. 55401 
Modifie 


MODEL PODSTAWOWYCH 


| 0 | MODELLIBASE 
== [== ee [>= 











05 Nazwa części 








































1 7602580] 1 Lusterko wewnętrzne 
10863090] 1 Żarówka 
1 Klosz lampy oświellenia wnętrza 
2 Reflektor kpl. 
2|05R Reflektor kpl. 
1 Lampa kierunkowskazu przedn. pr. 
1 |056 Lampa kierunkowskazu przedn. prawa 
1 Lampa kierunkowskazu przedn. |. 
1 |058 Lampa kierunkowskazu przedni. I. 
15661807] 1 Wkręt 
7551013] 1 Wyłącznik drzwiowy 
4373578] 1 Wkładka 
4172077] 1 Pokrywa skrzynki bezpiecznikowej 
7561453] 1 Skrzynka bezpiecznikowa 
10858090] 8 Bezpiecznik 8A 
4174136] 1 Gniazdo z bezp. szyby ogrzewanej 
7572353] 1 Lampa tylna kpl prawa 
1 |058 Lampa tylna kpl. prawa 
1 Lampa tylna kpl. lewa 
1 |058 Lampa tylna kpl. lewa 
7582990] 1 |058 Pokrywa skrzynki bezpiecznikowej 
7591352] 1 | DSR Skrzynka bezpiecznikowa 
11054890] *|OSR Bezpiecznik 7,5A 
11054990] * |058 Bezpiecznik 10А 
11055090] * |058 Bezpiecznik 15А 
7630146] 1 |058 Przekażnik 12У/20А 





55401 
OŚWIETLENIE ZEWNETRZNE | WEWNĘTRZNE 





98.09 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 109 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


miana wprowadzan | Dotycz 
у RE ë Tabl. 55401/1 
Мосс kodoi опсет 98.09 
MODELI PODSIAWOWYCH Код 82 


MODELU BASE 
= [==] | === |>] рит 
1 








14573380| 9 Spinka 
2| 4259481] 4 Śruba regulacyjna 
3 4241461) 4 Złączka 
4| 15896211] 2 Nakrętka 
5| 12605370) 2 Podkładka 
6 4299768] 1 Nakładka 
7| 4299760) 2 Przelotka 
8| 4106420] 2 Przelotka 
9| 4135523] 2 Przelotka 
10] 4240376] 2 Spinka 
1 4251965] 2 Zacisk 
12 4174016] 4 Spinka 
13] 4145637] 2 Kapturek 
44] 14573380] 30 Spinka 
45] 10396280] 1 Przelolka 
46] 7570777) 1 Przelotka 









55401/1 


OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE | WEWNĘTRZNE 








KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 110 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


zmlono wprowodzon | Dotycz Tabl. 55401/2 
Moritie Introdott Сопсет 125 98.09 š 


MODELI PODSTAWOWYCH 





Коз 160 
OCZY === Е mew 
1 7537894| 1 Lampa świalła przeciwmgłowego 
2| 7532001] 1 Lampa oświetlenia tablicy rejestr. 
2| 7537895] 1 Lampa oświetlenia tablicy rejestr. 
2 1 
3 1 


46576732 
7537893 


05R Lampa oświetlenia tabl. rejestr. 
Lampa światła cofania (dia 64 - 2 szt.) 





55401/2 


OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 





КАТА! Об CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana Wprowodzon Dotycz Tabl 
a 
Мосс тосон Сопсет 1]; 45 38.09 


MODELU PODSTAWOWYCH Kod 


— 
| [MODEI BASE 
== =: [> [чэт Js || 2996920968 је Nene częśc 
1 
1| 46575395 
2 
2 
2 
3 
á 











5200810 Klosz lampy przeciwmglowej 
Klosz lampy przeciwmgłowej 
15175580 Wkręt (do klosza 5200810) 
15958104 Wkręt (do klosza 46575395) 
46575538 Wkręt (do kłosza 5200810) 
14148190 Żarówka 
46575397 QOdbłyśnik 


ммм Мм нон 









55401/3 


LAMPA PRZECIWMGŁOWA NR 7537894 - CZĘŚCI 





55401/3 


102 


111 





112 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


wprowadzon Dotycz 
IntrocoH Сопсшл 125 98.09 
MODEL PODSIAWOWYCH 


— je ŻAL ws s| ии 












Zmiana 





Моайс 







Klosz !вттру cofania 
Klosz lampy cotania 
Odbłyśnik 

Wkręt (do klosza 5200808) 
Wkręt (do klosza 46575396) 
Wkręt (do klosza 5200808) 
Żarówka 














55401/4 


LAMPA COFANIA NR 7537893 - CZĘŚCI 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 113 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiano Мргомосфоп | Dotycz там. 55405 
Mogific Introdott Сопсет 129) 98.09 
— СЕ PODSTAWOWYCH Koa 92 
E jm | BASE 


[=== а === [= === 

















1 4241453] 2 Spinka 

2| 4241451] 8 Spinka 

3] 14147590] 2 Żarówka 

4 4259481| 4 Śruba 

5| 4296308] 2 Osłona 

6| 7545397| 2 Reflektor kpl. 

7| 4301484] 2 Озіопа 

8| 4301480 2 Оргама 

9| 14142390] 2 Zarówka 
10| 4301476] 2 Reflektor niekompletny 
10| 46575550] 2 |05К Reflektor niekompletny 
11] 14152090] 2|05R Żarówka 










REFLEKTOR 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 114 
CATALOGO PART DI RICAMBIO 









miang отоманскиот Dotycz 
== => 125 та 


|. Јиосеи PODSTAWOWYCH 
| | MODELUBASE 
== [кчт for | === [> 


14148190 





Nazwa części 







Żarówka 
Uszczelka klosza lampy 
Wkręt 

Vskręt 

Oprawa żarówki z ctwodem 
Uszczelka lampy 

Żarówka 

Klosz lampy tylnej pr. 

Klosz lampy tylnej pr. 

Klosz lampy tylnej |. 

Klosz lampy tylnej |. 

Kostka 






бъ 


ФоафФычч о O R Q Q N — 
a — — — — nə гд s ¿2 G эз no 









PR Myy PAK A CT ра Се. 


LAMPA ZESPOLONA TYLNA - CZĘŚCI 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 115 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowadzon Dotycz 
introdott Сопсет 129 98.09 


| Јмосеи PODSTAWOWYCH 
| | [MODELL BASE 
= 






Zmiana 
Modifiç 





Тә! 55425 










Nazwa części 





Klosz lampy ośw.tablicy rejestracyjnej 
Żarówka 








LAMPA OŚWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 116 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


al 
Modifie Introdott 
ycie 1 Concem 96.09 
— PODSTAWOWYCH Kod 83 
| GR == — е ELU BASE 


NBA mae 








1 7536346] 1 wspornik kpl. 
1 7551994| 1 wspornik kpl 
1| 46577236] 1|05R D | Wspornik 
2| 46576711] 1|05R D | Przerywacz kierunkowsk. i św.awaryjnych 
3 7551029| 1 Przerywacz świateł awaryjych 
4| 7545369] 2 Lampa bocz. kierunkowskazów 
4 7698869] 2 |058 Lampa boczna kierunkowskazu 
5| 15687901| 2 Wkręt 
5| 15688001] 2|05R D | Wkręt N8x13 
10| 7550989] 1 Sygnał dżwiękowy 
10| 46575237] 1 Sygnał dźwiękowy BEMA 
11] 16100811] 1 Nakrętka 
12| 10516670] 1 Podktadka 
43] 7561489] 1 wyłącznik *STOP' 
43] 7653693| 1 Wyłącznik 'STOP' 
14| 7653694] 1 Tulejka wylacznika 
45] 4205573| 1 Przerywacz kierunkowskazów 
15] 7591293] 1058 С | Przerywacz kierunkowskazów 
16] 4159579] 1 Przelotka 
17| 7561449] 1 Regulator wycieraczek 
17| 46575544) 1 Regulator wycieraczek progr. INCO 
18 4185214| 1 Ramka przycisku 
19| 5890946) 1 Przycisk sygnału 
20| 7676922| 2 Sprężyna 
21 7676923] 1 Podkładka 
23| 46576734] 1 Przełącznik pod kierownicą 









URZĄDZENIA. SYGNAL. PRZEŁĄCZNIKI I REGULAT. 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 117 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 

















Zmiana Werowaczon Dotyc? 
Modific Introdott Сопсет 


| ро PODSTAWOWYCH 
| — Ш ВАБЕ 








46576573 
182205380 


Przycisk sygnału kpl. (163, 154) 
Przycisk sygnału kpl.(kol.50) 
Pierścień stykowy (163,164) 
Pierścień stykowy (163, 164) 
Sygnał dźwięk. włączenia ssania 
Nakrętka М5 

Podkładka 





URZĄDZENIA. SYGNAL PRZEŁĄCZNIKI І REGULAT. 


KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH I 118 
CATALOGO PARII DI RICAMBIO 






Zmiana Wprowadzon Dotyez 


A, fi Ci с 
Modliic Introdott Сопсет 11265 38.09 
MOCELI PODSTAWOWYCH 


| | MODFIUBASE 





Tabl. 55506 






















05 Nr rysunku |ва | zastosowane [21| Nazwa części 
1| 4272743| 2 Uszczelka 
2 7545321] 1 Klosz lampy pr. 
2| 46577240] 1 Klosz lampy pr. 
3 7545322] 1 Klosz lampy 1. 
31 48577241] 1 Klosz lampy | 
4| 15173890] 2 Wkręt 
4| 46575539] 2 Wkręt 
5| 14148090) 2 Żarówka 
5] 14148190) 2 Żarówka 
6| 4291219 2 Uszczelka 
7| 14211580| 4 Kostka 








LAMPA KIERUNKOWSKAZU PRZEDNIA - CZĘŚCI 


KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 119 
CATALOGO PARTII 01 RICAMBIO 


Wprowaczor | Dotycz 

Introdott Сопсет 1] 26 
| [MODEL PODSTAWOWYCH 

| | MODELU BASE 


C | мшш» | 
1 











fmiana 


Таи. 55510 





Modific 












Nazwa części 









Śruha 
Wyłącznik do kontr ham 
Śruba 

Wspomik 












WYŁĄCZNIKI 1 URZĄDZ. SYGNALIZACYJNO KONTR. 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana 
Мосс 





wprowadzon Datycz Tabi 
Introdott Concetn 5]. 96.09 Е АСА 
р | MODEL PODSTAWOWYCH Kod 161 


"= e === [= 


OO ССА 


E Frr 
1 










1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
7 


7535295 
46575642 
46577137 

7535312 
46575641 
46577139 

7535302 
46575683 
46577141 
46577246 

7535309 
46575640 
46577143 

7535306 
46575635 
46577145 

7535294 
48577148 
46577147 


<a a (zk udal alas ей шй mka sa ah akad ak” ай s 


05R 


058 


058 
OSR 


05R 


OSR 


05R 
0586 





WYŁĄCZNIKI 


Nazwa części 


Wyłącznik 3poz.świateł zewnętrznych 
Wyłącznik świateł zewn -30 
Wyłącznik świateł zewnętrznych 
Wyłącznik 2poz.elektrowentylatora 
Wyłącznik 2poz elektrowentylatora-30 
Wyłącznik elektrowentylatora 
Wyłącznik 2poz.światel awaryjnych 
Wyłącznik świateł awaryjnych-30 
Wyłącznik świateł awaryjnych 
Wyłącznik świateł awaryjnych 
Wyłącznik 2-poz,świateł pimglowych 
Wyłącznik świateł płmgłowych-30 
Wyłącznik światła płmglowego 
Wyłącznik 2poz szyby ogrzewanej 
Wyłącznik szyby ogrzewanej-30 
Wyłącznik szyby ogrzewanej 
Zaślepka 

Zaślepka 

Zaślepka 


55510/1 


98.09 


120 


121 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 






Wpiowadton 





(подот 


| | MODEU PODSTAWOWYCH 
| мори BASE 
— | кеј неам Би] знаена ја 























Nazwa część 
Zestaw wskafhików 
Zestaw wskaźników 
Zestaw wskaźników 





WSKAŹNIKI (URZĄDZ. SYGNALIZACYJNO. KONTR.) 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 122 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana wWprowadzon Dotycz 
Introdott c Tab. 55510/3 
Modifie ntr ancem 2) 6 98.09 
MODELI PODSTAWOWYCH Kod 162 


| | MODELUBASE 
e O AE Narwa сено 











1| 9941255| 3 Oprawa żarówki 
3| 9939866| 9 Oprawa żarówki 
3] 9941255] 9 Oprawa żarówki 
4| 9939868) 1 Płytka obwodu drukowanega 
5 9939869] 1 Wskażnik poziomu paliwa 
6| 9939871| 1 Prędkościomierz 
7| 9940749] 1 Oš kasownika 
8| 9939870| 1 Pokrętło 
9| 9941073] 1 Zespół podstawy 
10|] 9941258] 1 Zespół obudowy 
55510/3 
ZESTAW WSKAZNIKÓW 


98.09 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 123 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowodzon Dotycz 
Introdolt Сопсет 17], 26) 


MODELI PODSTAWOWYCH 


ГО ја 
[ je Zn" js име ја 











Zmiong 
Модата 


Tabl. 





55510/4 















Nazwa części 



















1| 9941256] 9 | Oprawa żarówki 

2 9339867) 5 Oprawa żarówki 

2] 9941259) 5 | Oprawa żarówki 

3 5201495! 1 Zespół podstawy 

4 5201496) 1 Predkošciomierz 

5| 5201498) 1 wskażnik poziomu paliwa 

6| 5201499) 1 Walek giętki kasownika 

7 5201500] 1 Zespół obudowy 

8| 5201501] 1 Pokrętlo zestawu wskażników 





55510/4 


ZESTAW WSKAŹNIKÓW (WĘGIERSKI) sr 
98. 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 124 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana Wprowadzon Dotycz 
Modifi Introdott c Tabi, 65510/5 
Modifie ги oncemnm AS 98.09 

| [MODEU PODSIAWOWYCH Kod 158 





| | MODELL Base 
CZ. 3 ear a| ЕИО менне 
1 9946832] 1 Szyba 
1| 60795940] 1|05X Szyba 
2| 46577297| 1 Maskownica 
3| 9946691] 1 Listwa ideogramów 
4| 9945692] 1 Obudowa ideogramów 
5| 46577298] 1 Prędkościomierz 
5| 60795989] 1 |05X Prędkościomierz 
B| 46577342] 1 Wskażnik poziomu paliwa 
7| 46577343] 1 Obudowa 
8 9945596] 1 Folia z obwodami drukowanymi 
9| 46577294] 3 Zespół oprawy żarówki 2W 
10| 46577295] 1 Zespół oprawy żarówki 3W 
11| 46577296] 12 Zespół oprawy żarówki 1,2%V 








55510/5 


98.09 


ZESTAW WSKAŹNIKÓW-CZĘŚCI 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 125 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 













гола 


Modific 


Wpiowodzon Tab. 55515 


Nazwa części 












1 7614197| 2 Pióro wycieraczki kpl. -50 

1] 46575546] 2 Pióro wycieraczki kpl. -50 

2 7531555] 2 Ramię wycieraczki -50 

3| 16110780) 2 Nakrętka 

4 4292343| 1 Tuleja pr. 

5| 4292344] 1 Tuleja 1, 

6] 4155163) 2 Pierścień. 

7| 7561457] 1 Zespól napedu wycleraczek 








WYCIERACZKI SZYB - CZEŠCI 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


тапа Wprowadzon Dotycz 

A SOA 5 Tabl. 55516 
M тодо! 

odlflc Intro: опсет 1/2) kk 











| [MODEL PODSTAWOWYCH Kod 97 
MODELU BASE 
05 Nr rysunku ва | Zastosowane | ат Nazwa części 
1 9926002] 1 Obsada kpl. 
2 9926003] 1 Dźwignia 
3] 4179944] 4 Tulejka 
4| 4179945] 4 Podkładka 
5| 9908434] 3 Podkładka 
6| 9915378] 3 Podkładka 
7| 9915898] 3 Śruba 
8| 9926004] 1 Dźwignia 
9| 9919098] 1 Korba 
10 4179946] 4 Podkładka 
11 4179947| 4 Agrafka 
12 9918288] 1 Месһ. пар. 
13] 9918293] 1 Koło zębate kpl. 
141 9909941] 3 Amortyzator 
15 9926001] 1 wspornik kpl. 










= 
«-{- 13 12 
wÑ 


WYCIERACZKI SZYB - CZĘŚCI 


126 


KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 127 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowadzon Dotycz 
introdott Concem 129) 


МОРЕ PODSTAWOWYCH 
[=== а == [т 











Zmiana 


Tabl. 55516/1 
Meditic 











| |мосеш вазе 


Nazwa części 






wspornik kpl. 
Dźwignia 1 

Obsada kpl. 
Dźwignia И 
Mechanizm napędowy 
Korba 

Zestaw naprawczy | 
Zestaw naprawczy II 
Zestaw naprawczy III 
Zestaw naprawczy IV 
Koło zębate 





з О Фо чо 0А ом ~ 


Се; 











55516/1 


WYCIERACZKI SZYB - CZĘŚCI 
98.09 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 128 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowadzon Dotycz 
Inhoco Concein 


| мои PODSTAWOWYCH 
ELLI BASE 











żmiana 
Tab. 55601 


Madific 

















Nnzwa części 






| и. 


5890948 





Wiązka przednia 
Wiązka przednia 
wiązka przednia 
wiązka przednia 
Wiązka przednia 





WIĄZKA PRZEWODÓW CZĘŚCI PRZEDNIEJ 






KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 129 
CATALOGO PART DI RICAMBIO 


wprowedzen | Соус: 
Introdott Сопсет 129 98.09 


MODELI PODSTAWOWYCH 
MODELU BASE 


Еее fio | erora [Би | zastosowane јан 


7536345] 1 
46576989 
46577433 













Zmiana 


Tabl 55602 
Modifie 
















Nazwa części 





Wiązka tylna 
Wiazka tylna 
wiazka tylna 











m 55602 
ЖҮ — WIAZKA PRZEWODÓW CZEŠCI TYLNEJ 
© © 98.09 


KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 130 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


wpiowodzon Dotycz 

Introdott Сопсет 3125 9809 
| |MODEU PODSTAWOWYCH 

исо 

Е- =й [коты Ба] июн» | 


4307242 
4300457 






Zmiana 
Modlilic 











Tabl. 55603 





Nazwa części 

















Przewód masa szyba ogrzewana 
Przewód lampy обиде ги wnętrza 

wiąz<s przewodów tnniey rejestracyjnej 
Рггешба akumulator - masa 

Przewód akumulator - rozrusznik 

Przewód zapłon.cewka zapłonowa-świeca 1 
Przewód zapłon.cewka zaplonowa-šwieca 2 
Przewód niskiego napięcia 

Wiązka diodowa 





46575051 
7536342 
46575739 








PRZEWODY I WIĄZKI 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 131 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


imlana Wprowadzon | Dotycz 
Modi Introdott Concem Te 88191 
Р j 33.09 
MODEL PODSTAWOWYCH Kod 149 


MODELU BASE 
E epre F] === |=: w 
1 




















14587790] 1 Skrzynka narzędziowa кр! 
2| 14588386] 1 Skrzynka narzedziowa 
3| 46576452| 1 Klucz do świec 
4| 14522421] 1 Klucz płaski 13-17 
5| 14525021] 1 Klucz płaski 8-10 
7| 4289192) 1 Podnośnik 
8| 14533631] 1 Klucz do kół 19 
g| 14589090] 1 Wkrętak 
68101 
NARZĘDZIA 


98.09 


KATALOG С2Е$С! ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 










Zmiana wprowedzon | Бос: 
Мосс Inkodott Ccacem 






[__ [моо PODSTAWOWYCH 


— BR 





















4305495 
4308574 
12574211 
13301111 
4168117 
4310883 
46575627 
10977611 
4112977 
4309331 
50875529 
15688177 
4310692 
12624101 
22 


тео — Q (m 0 h O № 








POKRYWA КОМОВҮ SILNIKA 


|== а === Те 





132 









тәм. 70101 


98.09 


1245 


Nazwa części 





Zaczep 
Nakrętka 
Podkładka 

Zderzak 

Zamek 

Zamek 

Pokrywa 

Zawiasa ruchoma |. 
Zawiasa stała 
Zawiasa ruchoma pr. 
Nakrętka 

Śruba 

Płytka 

Linka 

Linka 

Śruba 

Tulejka 

Tulejka 

Podkładka 

Wkręt 

Zderzak 

Podkładka 
Obudowa 


= — — m ш O) m —5 аА mh mh A 2 mh DJ mk — mk mk N Q Она 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 133 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


imiona wprowaczon | Dotycz 
НМИ Š там. 70102 
jot се 
Modifie посо Сопсет 26) эй 


MODELI PODSTAWOWYCH Kod 113 


| (| оски ЗА 
ie to] wom Ба | аните а чына częś 














1 7535293] 1 Ramka wyłączników 
1| 46575602] 1 Ramka wyłączników 30 
1| 45576792] 1 |05R Ramka wyłączników 
2| 7535269] 1 Obudowa zest. wskaźników 
2| 46575601] 1 Obudowa zest. wskaźników 30 
> 8 2| 46576791] 1 |058 Obudowa zest. wskaźników 
c: wz — 10 aj 4145850] 1 Uszczelka 
2 3] 4447959] 1 Uszczelka 
á 7532630] 1 Obudowa kpl. 
4| 46576712] 1|07 Obudowa kpl. 
4| 46576803] 1|05R Obudowa kpl. 
5| 4309331] 1 Zacisk 
5| 14188680| 1 Zacisk 
6| 12638107] 1 Podkładka 
7| 15644101] 1 Śruba 
8| 15664607] 1 Śruba 
aj 15910507] 1 Śruba 
9| 15688107| 2 Śruba 
10| 14189876] 2 Klamra 
12 4295509] 1 Korek 
13] 4302301] 1 Uszczelka 
44] 14202985| 2 Kostka 
14] 14215088] 2 Kostka 
15] 12638106] 2 Podkładka 
15| 12638107| 2 Podkładka 
16| 15645607| 2 Śruba 










TABLICA ROZDZIELCZA PRZYRZĄDOW 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 134 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


wpiowodzon Dotycz 
Introdott Concem 1] 26) tę 
| |MODEU PODSTAWOWYCH 
MODELLI BASE 
A [ее ET >=== [| 


р. 
16| 15903907 








Tabl. 70102 


















Kod 





1130 





Nazwa części 








7570621 
19| 7570622 
7534606 






Sprężyna 















TABLICA ROZDZIELCZA PRZYRZĄDOW 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 135 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana Wpiowadzon Dotycz 
Tab. 70102/1 
| 1: ка NA 
[== 
BJ | | ża ја поса 
1 7537991] 1 Tablica 
2| 14567187] 7 Przycisk 
4| 12605370] 1 Podkladka 
5| 12644407| 1 Podkładka 
6| 15896217] 2 Nakrętka 
7 7532588] 1 Pokrycie tablicy rozdz. 
7| 45576522] 1 Pokrycie tablicy rozdz. (160) 
7| 46576801] 1|05R Pokrycie tablicy rozdz 
8| 7535305] 1 Popielniczka 
В| 46576798] 1]/05R Popielniczka 
9| 7535894] 1 Karek 
10] 7534582) 1 Skrzynka środkowa 
10| 46576793| 1 |058 Skrzynka środkowa 
11| 46576795] 1)05R Schowek 
11|181714780] 1 Schowek 
12| 14202985] 1 Kostka 
12| 14215088] 1 Kostka 
33] 12638106] 2 Fodktadka 
13] 12638107| 2 Podkładka 
141 15645607| 2 Śruba 
14| 15903907| 2 Śruba 









70102/1 





TABLICA ROZDZIELCZA PRZYRZĄDÓW 





KATALOG CZĘŚCI ZAMENNYCH 1 36 
CATALOGO PARNI DI RICAMBIO 












Zmiana 


Tabl. 70106 


Wprowacizon Dotycz 
introdott Concern 5] 


| |MODEL PODSIAWOWYCH 
MODELLI PASE 
= [=== [=] == |>] 





Nazwa części 






Łącznik pr. 
Przegroda tylna kpl, 
Zaślepka 

wspornk рг 

Wspornik pr. 

Podłużnica pr. 

Gniazdo р! 

Wspornik I, 

wspornik I, 

Łącznik 

Łącznik pr. 

Łącznik |. 

Łącznik |. 

Półka ко! 

Półka кр 

Półka przegrody tylnej kpl. 
Półka przegrody tylnej kpl. 
Poprzecznica 
Poprzecznica 

Gniazdo |. 

Podłużnica 1, 

Корак amortyzatora pr. 
Корак amortyzatora |. 


70106 


98.09 








NADWOZIE - PODŁOGA 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 137 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiano owadzon Dotycz таз 70112 
Modic Introdott Concern 126 98.09 
| | MODEL PODSTAWOWYCH коё 116 


—E BASE 
=== in | жеш ы] аме ја — 











1 4309775] 1 С | Blacha przednia pr. 

1 7537884] 1 D | Blacha przednia pr. 

2 4348577| 1 С | Blacha tylna pr. 

2 7537886| 1 D | Blacha tylna pr. 

3 4385041| 1 c | Wnęka pr. 

3| 7537298] 1 D | Wnęka pr. 

4 4291887| 1 Fartuch pr. 

5| 4405499] 1 Nskole pr. 

6| 4291888] 1 Fartuch I. 

6| 46577113] 1 |058 Fartuch I. 

7| 4350054] 2 Płytka 

8| 4309767] 1 Blacha wewn. pr. 

9| 4309768] 1 Blacha wewn. 1. 
10 4405500] 1 Nakole |. 
11| 4405507] 1 Wsparnik kpl. pr. 
12| 4405508] 1 Wspomik kpl. 1. 
13| 4309776] 1 С | Blacha przednia |. 
13 7537885] 1 D | Blacha przednia |. 
14| 4348578] 1 С | Blacha tylna l. 
14] 7537887) 1 D | Blacha tylna l. 
15 4348576] 1 C | Wnękal. 
15 7537299] 1 D | млека l. 










— NADWOZIE - CZEŠCI PRZEDNIE 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 138 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 











топо Wpiowodzon | Dotycz 
таш. 70112/1 
Modifie Introdott Concem 2) © 98.09 





| [MODEU PODSTAWOWYCH 
| |MODELLI BASE 
Ге EAE 






























1 4344039] 1 Podstawa 
2| 7534599] 1 Przegroda czolowa kpl 
2| 46576221] 1 Przegroda czołowa kpl 
2| 46576222) 1 Przegroda-część dolna 
2 |200016024| 1 Przegroda czolowa кр! 
3| 15682001| 2 Śruba 
3| 15682004| 2 Śruba 
4| 12643701] 2 Podkładka 
4| 12643704] 2 Podkładka 
5| 4379242] 1 Osłona kpl. 
6| 4350056] 1 Płytka pr. 
7| 10902011] 2 Śruba 
7| 10902021] 2 Śruba 
8| 10516474] 2 Podkładka 
9| 10902024] 2 Podkładka 
2- 9| 12644401] 2 Podkładka 
12644404| 2 Podkładka 
10725911] 3 Nakrętka 
15896221| 3 Nakrętka 
10516474] 3 Podkładka 
12644401] 3 Podkładka 
12644404) 3 Podkładka 
4379243] 1 Przegroda dolna kpl. 
4447957) 1 Przegroda dolna kpl. (096) 
46576219] 1 Przegroda dolna kpl. 
4350057] 1 Płytka 






70112/1 


NADWOZIE - CZĘŚCI WEWNĘTRZNE 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 139 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 

















Таш. 70112/1 


wprowadzon | Dotycz 

Introdott Conceim 126 

| |] MODELUBASE 

== 
15 


4321068 
4447950 
4427297 
46576200 
4447953 
4278059 
4297222 
7534600 
4289022 
4292065 
988902 
4266161 
4276047 
4380732 


Nazwa części 













Poprzecznica przednia 
Poprzecznica przednia (096) 
Zastrzał (096) 

Zastrzał 

Wzmocnienie kpl. (096) 
Wspornik wycieraczki 
Wspornik zamka 

Blacha przegrody 
Wzmocnienie środkowe 
Wspornik 

Wspornik przedni 

Płytka przewodu masowego 
Wzmocnienie podstawy 
Klamra do mocowania kasety 

















15 














98.09 


NADWOZIE - CZĘŚCI WEWNĘTRZNE 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 140 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowadzon | Dotycz 

Introdott Concem 5]. РЕА 
| 0 [MODELI PODSTAWOWYCH 

Е | WAWEL рл врте 










Zmiena 


там. 70113 
Mociific 








































|| sos ja | жшше» |а Nożna сиво 
4397214| 1 Szkielet pr. 
46576745| 1 |O5R Szkielet pr. 
4275569] 1 Podlużnica pr. 
4275566] 1 Słupek pr 
4275872] 1 Poprzecznica 
4277627] 1 Мупека pr. 
4278342| 1 Мупека prawa 
4347410| 1 “пека pr. 
4275388| 1 Nakładka pr. 
4275567] 1 Słupek I. 
4289780] 1 Fartuch pr. 
985112| 2 Wspornik 
4275570| 1 Podłużnica |. 
4276146] 1 Nakładka pr. 
4 4276313) 1 Płytka pr. 
5 4397215| 1 Szkielet I. 
6 46576746| 1 |058 Szkielet 1. 
7 4276147) 1 Nakładka I. 
4276314] 1 Płytka |. 
4289781] 1 Fartuch I. 
4278343| 1 Wnęka lewa 
4277628] 1 wnęka | 
4275389] 1 Nakładka |. 





NADWOZIE - CZĘŚCI WEWNĘTRZNE 






KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowacdzon 
Introdott 













Zmiana 


Dotycz 


Concern 







Меайс 





MODELI PODSTAWOWYCH 
MODELLI BASE 








1| 46576764 
4275994 

2| 46576776 
7537296 
46576208 
46576774 
4297175 
46576899 
4297340 
46576768 
7543703 
46576765 
4297176 
46576900 
4297341 
46576769 
10516670 
12646701 
4372851 
4372852 
4275995 
46576777 
7537297 
46576209 
46576775 
4418567 


N 


сее E л b h оош 





NADWOZIE - CZĘŚCI ZEWNĘTRZNE 


Nr rysunku |Szt. 





141 














таз. 70118 


98.09 


| === [= 
05R 


Nazwa części 









Płat dachu kpl, 
Nakładka pr. 
Nakładka pr. 
Błotnik pr 
Błotnik pr 
Błotnik pr. 
Gniazdo reflektora pr. 
Gniazdo reflektora pr. 
Łącznik pr. 

Łącznik pr. 

Poszycie przednię 
Poszycie przednie 
Gniazdo reflektora 1. 
Gniazdo reflektora 1. 
Łącznik |. 

Łącznik lewy 
Podkładka 
Podkładka 
Wzmocnienie pr. 
Wzmocnienie 1. 
Nakładka I, 
Nakładka I. 

Błotnik 1. 

Błotnik I. 

Błotnik I. 

Poszycie dachu 
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KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 142 
CATALOGO PARTI 01 RICAMBIO 


źmiona Wprowodzon | Dotycz Tabl. 7011 
abl. 
Modific Introdott Concern 9809 аа 
| 4 |uoozu [MODEL PODSTAWOWYCH ОИ |] Kod 119a 


w BASE 
Кы. IE pa 








4276663| 1 Naroże tylne górne pr. 
Ни 46576778] 1|05R Naroże tylne góme pr. 
17| 4276554] 1 Naroże tylne górne І, 
17| 46576779] 1|058 Naroże tylne góme |. 
18 4276798] 1 Naroże tylne dolne pr. 
19] 4276799] 1 Naroże tylne dolne І. 
20| 7535282) 1 C | Poszycie boku pr. 
20| 7550512] 1 D | Poszycie boku pr. 
20| 46576770] 11058 Poszycie boku pr. 
21 7535283] 1 C | Poszycie boku |. 
21 7550513] 1 D | Poszycie boku |. 
21| 46576771] 1 |058 Poszycie boku l. 
22| 7532555] 1 Pas tylny 
23| 16100811| 4 Nakretka 
24| 5886210| 1 Próg pr. 
24 |200015954| 1 Próg pr. 
25| 5886211) 1 Próg |. 
25 | 200015969| 1 Próg |. 
26 7708764) 11 Karek 
27 |402100018| 1 Podszybie tylne 
28 |402100014| 1 Podszybie przednie 
29| 46576206) 1 Poszycie boku рг, cz. przednia 
30| 46576207| 1 Poszycie boku l. cz. przednia 
31| 46576204] 1 Poszycie boku pr, cz. tylna 
32| 46576205) 1 Poszycie boku |, cz. tylna 
33| 4437245] 2 Korek podłużny 







NADWOZIE - CZĘŚCI ZEWNĘTRZNE 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 143 
CATALOGO PARII DI RICAMBIO 


топа Мромоалаг Dotycz Б aa 
Mocifię Introdott Concem 1], 2 © neg 











| [MODEU PODSIAWOwYCH Kod 121 
[== 
С 2 [ж=шт= [т sz 
1| 4272449] 40 Spinacz 
2| 4447404] 2 Uszczelka drzwi 
3| 4350841] 4 Sworzeń 
4| 4271949] 4 Nasadka 
4 5998619] 4 Nasadka 50 
5| 4350840] 4 Obudowa 
6| 12599474] 8 Podkładka 
7| 16043221] а Śruba 
7| 16043224] 8 Śruba 
8j 4409071] 2 Cięgna 
8| 46575609] 2 Cięgno 
9| 4100954] 2 Krążek 
10| 10516470] 2 Podkładka 
11 4275734] 6 Korek 
12] 10902811] 2 Śruba M6x30 
13| 15687277] 8 Śruba 
14| 4309337] 2 Nakładka 
15] 4278069] 2 Ramka wewn. kpl. pr. 
15| 5998615] 2 Ramka wewn. kpl. pr.-50 
15] 46576855] 1 |058 Ramka wewn. kpl. pr. 
16] 45576856] 1|05R Ramka wewn. kpl. |. 
17| 4275728] 2 Ramka zewn. kpl. pr. 
17 5998611] 2 Ramka zewn. kpl. pr.-50 
17| 46576849] 1|05R Ramka zewn. kpl. pr. 
18] 465768501 1 [058 Ramka zewn.kpl. l. 
49] 7538875] 1 Drzwi pr. 
70130 


DRZWI - POSZYCIA I USZCZELKI 
98.09 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 144 
CATALOGO PARTI DI RICAME'O 


wprowodzarni Dotycz 
Introdott Солсет 126 
MODEU PODSTAWOWYCH 


| |reODALUBASE 
ЕЕ [еж |=] 


19 | 46576226 













Zmiana 


| Fatt 70130 
Modifie 





Kod 121а 





















Drzwi pr. 
Drzwi pr. 
Drzwi | 
Drzwi | 
Drzwi |. 
Uszczelka ьгуйу opuszczanej pr. 
Uszczelka szyby opuszczanej |. 
Poszycie pr. 

Poszycie pr. 

Poszycia pr 

Poszyclo І, 

Poszycie |. 

Poszycie |, 











21 | 200014071 
22 | 200014072 
23| 7538877 
23| 46576228 
23| 46576810 
24| 7538878 
24| 46576229 
46576811 


ai m а э а № № m mh m m m 











DRZWI - POSZYCIA I USZCZELKI 





KATALOG С2Е$С! ZAMIENNYCH 145 
CATALOGO PARII DI RICAMBIO 












Zmiana wprowodzon | Dotycz 


Concern 3126 98.09 
MODELI PODSTAWOWYCH 
MODELLI BASE 










Tabl. 70130/1 





Introdott 


Мосс 
















































LP. | Nrrysunku |Szt Nazwa części 
1 4350872] 1 Słupek pr. 
1| 46575617| 1 Słupek рг. 
2| 4350873) 1 Słupek |. 
2| 46575618] 1 Słupek I. 
3| 14071301] 4 Śruba 
з| 14071304] 4 Śruba 
4| 12842190| 4 ми 
5| 15966311| 2 Śruba 
6 7531047| 2 Wspornik 
6| 46576236) 2 Wspornik 
7| 15896411] 2 Nakrętka 
8| 4275700| 2 Uszczelka szyby 
8| 4275675) 1 Prowadnica przednia kpl. рг. 
46577135| 1 Prowadnica przednia kpl. pr. 
4275676] 1 Prowadnica przednia kpl. |. 
46577136| 1 Prowadnica przednia kpl. |. 
10902011| 2 Śruba 
10902014| 2 Śruba 
4312316] 1 Zawiasa pr. 
4312317| 1 Zawiasa |. 
7531053| 1 Szyba obrotowa pr. 
7531054| 1 Szyba obrotowa I, 
4212498| 2 Podkładka 
4212497| 2 С | Sprężyna 
4384017| 1 С | Klamka pr. 
4482680] 1 D | Klamka pr. 







70130/1 


DRZWI - SZYBY | OSPRZĘT 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 146 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowadzon | Dotycz 
побой Сопсет 129 86.00 
















Zmiana 
Мочис 


тәш. 70130/1 





| [MODED PODSIAWOWYCH 
foo 
== 


































21| 4384018 
4482681 
4371404 

46575613 

46576237 
4371405 

46575614 

46576238 

13897570 


Klamka I. 

Klamka I. 
Uszczelka pr 
Uszczelka pr. 
Uszczelka pr 
Uszczelka I. 
Uszczelka 1. 
Uszczelka 1. 

Kolek 

Zaczep 

Zaczep 

Sprężyna 

Korbka (kol.50) 
Prowadnica 
Prowadnica pr. 
Prowadnica |. 
Podkładka ozdabna 
Podkładka ozdobna 
Płytka 

Sworzeń 
Podkładka 
Mechanizm 
Mechanizm 

Śruba 
Krążek 
Zderzak 






ооосоооо 


оо 


058 
OSR 


Мэ Фр оф МӘ һә A NNDD ч» a NNN чэ N ФӘ m m ча жана та mk m 
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DRZWI - SZYBY I OSPRZĘT 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 147 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 












zmiane Wprowoczon | Dołycz 
Tabt- 70130/1 
Мопс Сопсет 125 98,09 | 


MODELI PODSTAWOWYCH 


ВЕН состо 





коз 1220 










pore === |] 


12599574 
12644401 
4299265 
15896211 
4310118 
5934255 
4275650 
46576824 
4275651 
46576825 
46| 42756652 
46 | 46577133 
47| 4275663 
47 | 46577134 
48 | 14778711 
48| 14778714 
49| 4351863 
49| 7552084 
50| 4351864 
50] 7552085 
51| 12599074 
4289582 


Nazwa części 


37 










Podkładka 
Podkładka 
Linka 
Nakrętka 
Podkładka 
Sworzeń 
Szyba opuszczana kpl. pr. 
Szyba opuszczana kpl. pr. 
Szyba opuszczana kpl. 1. 
Szyba opuszczana kpl. |. 
Prowadnica tylna kpl. pr. 
Prowadnica tylna kpl. pr. 
Prowadnica tylna kpl. 1. 
Prowadnica tylna kpl. 1. 
Śruba 

Śruba 

Ramka kpl. pr. 

Ramka kpl. pr. 

Ramka kpl. 1. 

Ramka kpl. l. 

Podkładka 

Profil rynienki 





























Ко КЕ Л AZ WAW СК а ак КОКО N ES 
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DRZWI - SZYBY | OSPRZĘT 








KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 148 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 
























¿miona Wprowadzon Dotycz 
98.09 
| |MODEU POOSIAWOWYCH 
Г |] MODELU BASE 
e ЗЕ Бе] има | 





Ройпоёл « szyby рг. 
Podnośnik szyby |. 
Podkładka sprężysta 

Śruba TE M6x10 

Podkładka ozdobna (ко! 50) 
Sprężyna mocowania korbki 
Korbka podnośnika szyby kpl. 
Кока podnośnika szyby Kpl. 
Spinka padirzym. przewody 












© W NOGA Ши — 
мою мю љо Ф Ф + 





70130/2 
DRZWI BOCZNE-OSPRZĘT 








KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 149 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 















Zmiana 


70131 
Meditic 





wprowacdzor Dotycz 
Introdott Conçem 31265 25.09 
MODELU PODSTAWOWYCH 


















MODELI Usuri EWG | |у 
e p>---/ffpp nna мече | 

1 7587910] г 
2 2 С | Klamka wewnętrzna 
2 2 D | Klamka wewnętrzna 
3 2 Sprężyna 
4| 12638101] 2 Podkładka 
5| 15645501] 2 Šruba 
6| 4216837] 2 C | Padkładka 
6 8 D | Podkładka 
7 2 Nasadka 
8 1 Ciegno рг. 
9 1 Ciegno 1. 

10 2 Spinka 

11 2 Spinka 

12 2 Przycisk 

13 2 Uszczelka 

14 2 | Cięgno 

15| 4317427 2 Сіеспс 

15 | 46577047) 2 |058 Cięgre 

16 | 13831801 4 Nakrętka 

16] 15296411 4 Nakrętka 

18 | 12505279) 4 Podkładka 

18| 12637801] 4 Podkładka 

19] 11087876] 2 Pierscień 

21| 4247766] 1 Dźwignia pr. 

22| 4247767] 1 Dźwignia I. 

23 4247758| 1 Klamka zewnętrzna pr. 





DRZWI - ZAMKI I OSPRZĘT 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 150 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana wproweacżzon Datycz 
Modific introdott Concerm 1] 25 МӨ 
98.03 
|. |MODELI PODSTAWOWYCH Kod 1230 
| | MODELIBASE 





Ге O [== меене 
23| 5998601] 1 Klamka zewnętrzna рг.50 
23| 46576865] 1 |058 Klamka zewnętrzna pr. 
24| 4247759] 1 Klamka zewnętrzna |. 
24| 5998602] 1 Klamka zewnętrzna |, 50 
24| 46576866] 1/05Н Klamka zawnętrzna |. 
25| 4228731] 2 Kołek 
26| 4275712] 1 Zamek drzwi pr. 
27| 4275713] 1 Zamek drzwi |. 
28] 4222578] 1 Zaczep pr. 
29| 4222579] 1 Zaczep |. 
30| 7683434] 4 Śruba тосом, zaczepu 
31| 13301111] 6 Śruba 
31| 13301114] 6 Śruba 
32| 12606874] 6 Podkładka 
33| 4109896] 4 Ogranicznik 
34| 7683257] 2 Podkładka regul. pod zaczep zamka 
34| 46456441] " Podkładka regul, pod zaczep zamka 










DRZWI - ZAMKI I OSPRZĘT 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 151 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 





Dotycz 
Concem 

















Kpl bębenków z kluczykami 
Kpl bębenków z kluczykami 
Klucz surowy 
Klucz surowy 


1 5998603| 1 Kpl.zamków 50 

1| 46575623] 1 Komplet zamków 

1| 46576867) 1 Komplet zamków 

1| 46577593] 1 Komplet zamków 

2 1 Komplet klamek z kluczykami 50 
2 1 Komplet klamek z kłuczykami 

3 1 Komplet bębenków z kłuczykami 
3 1 Котріеї bębenków z kłuczykami 
4 1 

4 1 

5 . 

5 . 


70131/1 


DRZWI - UKOMPLETOWANIE ZAMKÓW 





КАТА! DG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 152 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


wprowadzon | Dotycz 
Introdott Сопсет 17209) 98.09 


MODELI PODSIAWOWYCH 


MODELL BASI 
= [== Та === [= 












zmiana 
Modlilic 





Tabi. 70133 













Nazwa części 





=] 

1 4380343) 4 
1 4 Zatrzask 
2 4 Snte 
2| 15593407| 4 Śruba 
3] 14188780] 4 Spinka 
4| 15896411] в Nakrętka 
5| 12599379] 8 Podkładka 
6| 4394079] 2 Kieszeń 

е 6| 46576068| 2 Kieszeñ 

2 6| 46576929] 2 Kieszeń 
7| 46576551] 1 Plat роѕгусіа рг. В+Е (164) 
7| 46576568] 1 Płat poszycia pr. B-30 (160) 
7| 46577117) 1 Płat poszycia pr. E [kol.250] 
T| 48577122] 1 Płat poszycia pr. A [kcl.266] 
7| 45577201] 1 Płat poszycia pr. E +A (ке! 50-30) 
7| 45577205] 1 Płat poszycia pr. F (xcl.276] 
7| 45577558] 1 Płat poszycia pr. [kol.384] - 
B| 46576552| 1 Płat poszycia |. B+E (164) 
8| 46576569| 1 Płat poszycia |. B-30 (160) 
8] 46577118) 1 Płat poszycia I. E [kol.250] 
8| 46577123) 1 Płat poszycia I, A (kol.266] 
8| 46577202] 1 Płat poszycia І, ЕНА (kol.50+30) 
8| 46577206] 1 Płat poszycia |, E [kol.276] 
8| 46577559] 1 Płat poszycia |. [ко!.384] 


DRZWI - WYKŁADZINY WEWNĘTRZNE 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 153 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 













Zmiema 


Modific 


Wprowoczon | Dotycz там. 70155 






introgoti Сопсет J26 98.09 
| ]MODEL PODSTAWOWYCH 
— Сте 



















о wsi рај гине [ш Narva сена 
1| 46575606| 1 Szyba boczna pr. 
2| 4326863] 1 Uszczelka pr. 
2| 4435275] 2 Uszczelka 
9 3 4299830| 1 Szyba przednia 
3| 7602445) 1 Szyba przednia 
4 4380218] 1 Uszczelka przednia 
5| 4275329] 1 Szyba tylna 
6| 4380220] 1 Uszczelka tylna 
7| 4326864] 1 Uszczelka |. 
8| 45575607) 1 Szyba boczna |. 
9| 4409262] 1 Szyba tylna ogrzewana 
7568657| 1 Szyba tylna ogrzewana 
10] 4302657) 1 Nakładka okna tylnego 
11 4211451] 4 Tulejka 
12| 4228694| 4 Uszczelka tulejki 
13] 4336186) 2 Przewód odpływowy 
4291785] 2 Tulejka wewn, 








SZYBY-PRZEDNIA, TYLNA, BOCZNA STAŁA 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 154 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana Dotycz там. 70156 
Моайс Introdolt Сопсет 125 98.09 
MODELI PODSTAWOWYCH Kod 127 


er Nazwa częśc 














A| 4397228] 1 Szyba odchylana pr. 
1| 46576373] 1 Szyba odchylana pr. 
2| 4397229] 1 Szyba odchylana |. 
2| 46576374] 1 Szyba odchylana |. 
6 3| 7658453] 2 Podkładka 
4| 4397230] 2 Podkładka 
7 5| 7654407| 2 Sworzeń 
8 6| 13766708] 2 Nit 
/ 7| 7714893] 2 Zamek 
ксы: в| 14202085| 6 Kostka 
9| 15674307| 6 Śruba 
10 10| 7658451| 2 Tulejka 
11 4439031| 2 Nasadka 
12| 4438601] 2 Uszczelka 
13| 4254944| 4 Tulejka 
14| 4378830] 4 Nasadka 
15| 4378829] 4 Zawias 
16| 4378832] 4 Podkładka 
„|17| 4378831] 4 Śruba 
70156 
SZYBY BOCZNE ODCHYLANE 





98.09 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 155 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowadzon 
тосот 







Dotycz 





Таш 70160 






Сажет 
MODEL PODSTAWOWYCH 
MODFLLI BASE 












Nazwa części 






























46576931] 1 Pokrywa kpl. 
4311093] 2 Zawiasa kpl. 
16100811] 4 Nakrętka 
12588374) 4 Podkładka 
4313078) 1 Osicna cięgna 
7543700) 1 Oscr= cięgna 
5933485) 1 Dźwignia 
4359438] 2 Płytka 
46575665] 1 Uszczelka 
4310908] 1 Osłona zamka 
4310258] 19 Przycisk 
12640601| 2 Podkładka 
12640604; 2 Podkładka 
45577422) 1 Sprężyna lin<i 
46431023) 1 Sprężyna 
7687517] 1 Zamek 
10902621| 2 Śruba 
10902624| 2 Śruba 
14572480] 1 Spinka 
10396080| 2 Przelotka 
4313079] 1 Cięgna 
7543701] 1 Соло 
4306535] 2 Магсёпік 





POKRYWA BAGAŻNIKA 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 1 56 
CATALOGO PARII DI RICAMBIO 


Zrrsana wpiowodzon Соус? 
їс Introdott Concer 2 там. 70162 
Модїйс Soncem 26 > 
Kod 


MODELI PODSTAWOWYCH 130 
[=== fe === [= — 








| [MODE BASE 








1 5998598] 2 Uszczelka rynienki 

2| 7535895] 2 Wspornik 

3| 15688077| 4 Wkręt 

4| 10519301] 4 С | Podkładka 

5| 15803477| 2 Wkręt 

6| 10519301] 2 С | Podkładka 

8| 7537898] 2 Listwa drzwi 

8| 46576958] 2|05R Listwa drzwi (kol.30) 

9| 7542818) 1 Nakładka przednia pr. 
10| 7542819] 1 Nakładka przednia |. 
11 7542820| 1 Nakładka tylna pr. 
12] 7542821] 1 Nakładka tylna 1. 
13| 4311475] 1 Uszczelka мош pow. pr. 
13| 46577018] 1|05R Uszczelka мош pow. pr. 
14| 4311476] 1 Uszczelka włotu pow. |. 
14| 46577019] 1 |058 Uszczelka wlotu pow. |. 
15] 5890952) 1 D | Ramka wlotu pow. pr. 
15| 7531365] 1 C | Ramka мош pow. pr. 
15| 46577153] 1/05R Ramka wlotu pow. pr. 
16| 5890954| 1 р | Ramka wlotu pow. I. 
16] 7531366) 1 C | Ramka мош pow. I. 
16| 46577154| 11058 Ramka wiptu pow. I. 
17] 14211580| 4 Kostka 
17] 14211686] 8 Kostka 
18| 15644277| 4 Śruba 
18| 15688277| 8 Śruba 







OZDOBY I AKCESORIA ZEWNĘTRZNE 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 157 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana Wprowacdzan Dotycz 
модно Introdott Concem z таш 70162 
ј Ши опсег 6 28,09 

| [MODENU PODSTAWOWYCH Kod 130a 


| © | MODELI BASE 


[r [s Jo [ymi Ба | ганне јет sem сш 
1° 











7542807| 1 Lusterko zewn. l. 
19| 7559339] 1 Lusterko zewn. pr. 
20| 7556388] 1 Podkładka lustarka pr. 
20| 7556389 1 Podkładka lusterka | 
21| 15664977] 2 Wkręt 
22| 5962559] 8 Spinka 
23| 5940036] 2 Tulejka 
24| 15644207] 2 Wkręt 
24| 15644301] 2 Wkręt 
25| 4262041] 2 C | Korek 
25 7686881] 2 D | Korek 
26| 46576959] 2|05R Listwa boczna tylna (kol.30) 
27| 4320528] 1 Wspornik fartucha tylnego pr. 
28| 4320529] 1 Wspomik fartucha tylnego I. 
29| 10902211] 4 Śruba 
30|] 4320526] 1 Fartuch tylny prawy 
31 4320527] 1 Fartuch tylny lewy 
32| 13276211] 4 Šruba 
33| 12643701] 4 Podkładka 
34| 12605379] 4 Podkładka 
35| 46576089 1 Wspornik тос, fartuch przedni pr. 
36| 46576090| 1 wspornik moc. fartuch przedni I. 
37| 4329492] 1 Fartuch przedni prawy 
38| 4329493] 1 Fartuch przedni lewy 
39] 4362683] 2 Płytka mocująca fartuch 
40| 13276211] 4 Śruba 










OZDOBY I AKCESORIA ZEWNĘTRZNE 





158 






Tabl. 70162 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI Di RICAMBIO 
¿mliona Wprowadzon Dotycz 
Intredott Concem 1] 2 (5 
MODEL PODSTAWOWYCH 
MODELU BASE 
= [=== [= === |а mm 
4 Podkładka 
Podkładka 


Мос 
Zaślepka 




























43 | 46577089 






ky 2 
23 „29 
\-43 9 "За [ж 
27 (3 


ZN 
—8 / ,30 134 
—gt 










OZDOBY I AKCESORIA ZEWNĘTRZNE 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 159 


CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 
Wprowadzon 
Introdott Сопсет 
98.09 
|. [MODEI PODSTAWOWYCH 
| || MODELUBASE 
po >| Ea zs је 












Zmiana 


Moditic 






Dotycz 


Tabl. 70162/1 
















Lp. Nazwa azesc 





Lusterko zewn. |. 

Lusterko zewn. |. 

Nakładka wewn. kpl. |. (ко1.50) 
Nakładka wewn. kpl. I. 
Nakładka zewn. pr. (kol.50) 
Nakładka wewn. pr. (kol.50) 
Wkręt AJMT/TSCIC 4x30 
Uchwyt lewy 

Lusterka zewn. pr. 

Lusterko zewn. pr. 

Uchwyt prawy 

Nakładka wewn. kpl. pr. (ко!.50) 
Nakładka wewn. kpl. pr. 


OW W боль ом Ñ — — 
= ча чаша од @) — «з ов oh mb wh 








70162/1 








OZDOBY 1 AKCESORIA ZEWNĘTRZNE 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 








źrniona 





Moce 








46576631 
7797448 
46576649 
46576632 
46576956 
4234280 
7795229 
200015983 
200016097 
5952335 
46577572 
46577594 
46577665] 









и 
Coo MO Q ш N — 


12 
13 








ZNAKI MODELU 


Wprowadzon Dotycz 
w 
Introdott Сопсет 125 98.09 
| ]MODEU PODSTAWOWYCH 
| | MODELU BASE 


Безе [жее [л 






A wag ca AN аад ак 


160 







Tabl. 70165 


Nażwa części 


Znak POLSKI FIAT 
Znak przedni 
Tulejka mocowania znaku 
Znak 126р 

Znak tylny 126 el 
Tulejka 

Znak FIAT 

Znak tylny '650' 
Znak tylny '650!' 
Tulejka 

Znak tylny 126 ек 
Znak tylny 'Maluch' 
Znak tylny TOWN' 






KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 161 
CATALOGO PARII DI RICAMBIO 


Zmiana wprowodzon | Dotycz Tabl 70303 
Мосс Introcott Concem 5]. р 
| [MODEU PODSTAWOWYCH Kad 152 
МОРЕ) BASE 
° [=== [=] === |>] w 
1 








4315174] 1 Osłona I, 
2| 4277549 1 Osłona tylna |. 
3 989986] 6 Nasadka 
4| 4322830] 1 Oslona tylna 
5| 12598174| 6 Podkladka 
1918 1617 6| 15682001| 6 Śruba 
l 7| 15645401| 3 Śruba 
7| 15903801] 3 Śruba 
8| 46576660] 1 Ostona tłumika 
9| 15687207] 4 Śruba 
af 15687277| 4 Śruba 
10] 10519201] 4 Podkładka 
11] 4089075) 1 Osłona dźwigni 
12| 15186101] 2 Śruba 
12| 15681901] 2 Šruba 
13|] 7532550] 1 Pokrywa tylna 
14 977790| 1 Oslona ciegna 
15| 4095633| 1 Płytka oslony 
16| 46576720] 4|07 Oslona pedalów 
17| 46576722| 1]07 Listwa prowadzaca рг. 
18| 46576721] 1|07 Listwa prowadząca |. 
19] 7504051] 4/07 Wkręt 










OSŁONY I USZCZELNIENIA 





KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 162 


CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 
Dotycz 
126 na 


= MEDEL PCDSIAVICANYCH 
=== E] = [=] 








тай. 70306 





| _ [MODEL BASE 


Nazwa części 













Poprzęcznica zderzaka 
Płyta pr. 

Zderzak przedni P4 zmadyf. 
Śruba 

Nakrętka 

Podwacka 

Podkładka 

wspornik pr. 

Wspornik 1. 

Wspornik 









16 1С0211 
12605579 
12642001 


=a N о ш ә — — 





ZDERZAK PRZEDNI 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 163 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 







Zmiana 
Modifie 






Tabl. 70306/1 


MODELI PODSTAWOWYCH 


| | MODELLIRASE 
[ое es [кошт а] шше [т 





wprowadzon | Dotycz 
Intodott Concern 3125 95.09 


Nazwa części 




























7534585 
5921541 
12505379 


Wspornik І, 


1| 4311040) 1 Ра pr. 
2 2 Podkładka 
3 2 $га 
4 1 Zderzak przedni 
4 1 Zderzak przedni 
5 2 Prowadnica zderzaka 
6| 10615374] 4 Podkładka 
7| 15646001] 4 Wkręt 
7| 15646004| 4 Wkręt 
8| 15100811] 2 Nakrętka 
9| 12642001] 2 Podkładka 
12605574] 2 Podkładka 
16100811] 2 Nakrętka 
1308515574] 2 Podkładka 
12505574| 2 Podkładka z4b4cwana 8 
10515579] 2 Podkładka 
12545701] 2 Podkładka 
10902011] 2 Podkładka 
10902214] 2 Śruba 
12643701] 2 Podkładka 
12605379] 2 Podkładka 
15896211| 2 Nakrętka 
7534584] 1 wspornik pr. 
1 
2 
4 





ZDERZAK PRZEDNI 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 164 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana wprowaczon | Dotycz А 
А тосол Conc: 9 УШЫП 
Modińc or oncermn 2) 6 98.03 
MODELI PODSTAWOWYCH Kod 1350 











=> l 
| | MOD£LUBASE 
=== ammorani mm 
22| 15646801 4 Wkręt 
22| 15646804] 4 Wkręt 
23| 4299427] 1 Wspornik /hez śrubł 
23| 7532625) 1 wspomik 









ZDERZAK PRZEDNI 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 165 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiana Wprownazan | Dotycz š 
[ tt Тат 70307 
Мосвс ntroda! Солсет 26) 88.09 
| [MODELI PODSTAWOWYCH Kod 138 
= MODELI BASE 
L— — S: GR R EA 


=== F| == [= == 








10615479] 4 Podkładka 

4 15646801| 4 Wkręt 

3| 46431001] 2 Kostka 

4| 15645001] 4 Wkręt 

4| 15646004| 4 Wkręt 

5| 10515379] 4 Podkładka 

6] 7534596] 2 Prowadnica 

7| 10815674| 2 Podkladka 

7| 12646701| 2 Podktadka 

8] 16100811| 2 Nakrętka 

9| 12642001] 2 Podkładka 
10|] 26100811] 2 Nakrętka 

11] 12605574] 2 Podkładka 

12| 7534588] 1 wspornik pr. 
13| 7534589] 1 Wspornik 1. 
14| 46575675| 1 Zderzak tylny 
14| 46576942| 1 |058 Zderzak tylny 
15| 7640514] 2 Śruba 

16| 4332870] 2 Podkładka 
17| 10615379] 4 Podkładka ząbkowana DE 5 
17| 12637801] 4 Podkładka 
18| 15896411] 4 Nakretka 

19| 10615679| 4 Podkłauka 










ZDERZAK TYLNY 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 166 
CATALOGO PARII DI RICAMBIO 











wprowadzon | Dolycz чи SSE 
Introdott Сопсет 1] 12) 6 PA 


MODELI PODSTAWOWYCH 


реше 
— „к==р [== = 













1| 46575071] 1 Zderzak tylny 
2| 46576072] 2 Pokrywa lampy 
3| 15688077] в wkręt 
4| 10519301] 8 Podkładka 
5| 465760751 1 Poprzecznica zderzaka 
6| 12605579] 8 Podktka 
7| 16100811] 8 Nakrętka 
8| 4386453] 1 Wspomik zderzaka рг. 
9| 4386454] 1 Wspomik zderzaka I. 
10| 12642001] 2 Podkładka 
11| 4379620] 4 Śruba 








70307/1 


ZDERZAK TYLNY 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 167 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


wprowaczon | Остер 
introcłott Сопсет 1] 
| ]MODEU PODSTAWOWYCH 










miana 


Tabt. 70601 


Moditic 





MODEL RASE 


> EE 





5988636 Siedzenie pr. (bez pokrycia) 
Siedzenie I. (bez pokrycia) 
Pokrycie poduszki kpl. A-30 (160) 
Pokrycie poduszki kpl. А (ко1.266) 
Pokrycie oparcia kpl. A-30 (160) 
Pokrycie onarc z kpl. А. [‹с1.266] 
Szkis'et siedzenia pr. 

Szkielet siedzenia |. 

Sprężyna poduszki 

Sprężyna tylna poduszki 

Płytka kpl. 

Śruba 

Mechanizm blokowania 
Bodkladsa 

Nakrętka 

Prowadnica slata kpl. 

Prowadnica stała kpl. 

Sworzeń przegubu 

Prowadnica nichoma kpl. 
Sprężyna oparcia 

Zaczep sprężyny 








46577318 
45575517 
435759391 





2 


ab ab ùi ak рй uł mb 
MOR WN — O O соо HGW A pb GO GO N — 
Q h N h NNN NN А һм O — ANNNN нон 





70601 


98.09 


SIEDZENIE PRZEDNIE STAŁE 





KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 1 68 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


žmiana Wprowoedzon Dotycz Е 
СЕ Z Tabl. 70601/2 
= үш = 26 sa 

| [MODELU PODSTAWOWYCH Kod 196 





MODELLI BASE 








Безе [жеш [т zem 





1 7667320] 1 Siedzenie pr. (bez pokrycia) 
1| 46577384] 1 |058 Siedzenie pr. (bez pokrycia) 
2| 7657321] 1 Siedzenie |. (bez pokrycia) 
2| 46577385] 1 |058 Siedzenie |. (bez pokrycia) 
—ÑIA 3| 46577067] 2|05R 05X Poduszka zaglówka [kol.266] 
g— 4-6 3|182150760| 2 Poduszka zaglówka 30 
- ZE 3|182150780| 2 Poduszka zaglówka 50 
4 7698715] 4 Sprezyna 
5| 46577066] 4 |05R 05X Pręt kpl. (kol.30-55) 
5|182150860| 4 Pręt kpl. 30 
13 5 | 182150880] 4 Pręt kpl. 50 
6| 46576888] 2 |05R05X Zagłówek kpl. [kol.266] 
6|182150660| 2 Zagłówek kpl. (kol.30) (164) 
6 | 182150680| 2 Zaglówek kpl. 50 
7| 46575417] 2 Pokrycie oparcia H (kol. pask. 60) 
7| 46575418] 2 Pokrycie oparcia H (kol. pask. 70) 
7| 46575444] 2 Pokrycie oparcia Н (kol. pask. 14) 
7| 46575468] 2 Pokrycie oparcia H (kol. pask. 60) 
7| 46575469] 2 Pokrycie oparcia H (kol. pask. 70) 
š 16 7| 46575470| 2 Pokrycie oparcia H (kol. pask. 14) 
7| 46576516] 2 Pokrycie oparcia A+E-30 (164) 
7| 46576642] 2 Pokrycie oparcia A+K-30 (164) 
7| 46577306] 2|05R Pokrycie oparcia Е [kol.250] 
— 7| 46577307] 2 |058 Pokrycie oparcia E [kol.278] 
7| 46577391] 2|05R Pokrycie oparcia А [kol.266] 
7| 46577550| 2|05X Pokrycie oparcia [kol.384] 








70601/2 





SIEDZENIE PRZEDNIE ODCHYLANE 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 169 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiena Wprowacizon Dotycz 


Tabl. 7 
Моайс Сопсет 1259 “ш z 70601/2 


MODELI PODSTAWOWYCH Kod 1960 


р | MODELLIBASE 
[ j — 1 | au s] аме ја бше 











8| 4110751] 4 Sworzeń przegubu oparcia 
9| 46575415] 2 Pokrycie poduszki Н (kol, pask. 60) 
9| 46575416] 2 Pokrycie poduszki H (kol. pask. 70) 
a| 46575443] 2 Pokrycie poduszki H (kol. pask; 14) 
9| 46576549] 2 Pokrycie poduszki A+E-30 (164) 
9| 46576641] 2 Pokrycie poduszki A+K-30 (164) 
9| 46577309] 2 |058 Pokrycie poduszki E [kol.250] 
9| 46577310] 2|05R Pokrycie poduszki E [kol.276] 
9| 46577389] 2|05R Pokrycie poduszki A [kol.266] 
9] 46577586] 2|05X Pokrycie poduszki [kol.384] 
10] 7667322] 1 Szkielet siedzenia pr. 
10| 7667324] 1 Szkielet siedzenia pr. 
11| 7667323] 1 Szkielet siedzenia |. 
11 7687325] 1 Szkielet siedzenia |. 
13] 7635907] 4 Sprężyna 
13| 7657835] 4 |058 05X Sprezyna zaglówka 
14| 7667569] 4 Nit drążony 
15| 4383295] 2 Sprężyna regulacji 
16| 4383296] 2 Widełki regulacji 
16] 7657335] 2 Widełki regulacji 


70601/2 





SIEDZENIE PRZEDNIE ODCHYLANE 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 170 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Ea ce 

introcdotł Concem 

| ]MODEU PODSTAWOWYCH 

| коша 

[ = 


46575401 
46575435 
46576379 
46576637 
46577032 
46575402 
46575436 
46576380 
46576638 
46577033 











Tabl. 70601/3 











Nazwa części 

















Siedzenie pr. H (kol. pask. 70) 
Siedzenie pr. Н (kol. pask. 14) 
Siedzenie pr. E-50+10 
Siedzenie pr. K-30 (kol.pask.60) (163) 
Siedzenie pr. E [kol.270] 

Siedzenie |. H (kol. pask. 70) 
Siedzenie I. H (kol. pask. 14) 
Siedzenie |. E-50+10 

Siedzenie |. K-30 (kol.pask.60) (163) 
Siedzenie І. E [kol.270] 


NNNNN а m m m m 




















70601/3 


SIEDZENIE PRZEDN. ODCHYL. "INTER GROCLIN' 
98.09 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 171 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wptowadzon Dotycz 

latrodoh Сопсет 98.09 
[__  |UODEUPODSIAWOWYCH |] PODSTAWOWYCH 
MODELL BASE 

= aa 


4285258 
46577345 
46575408 











Zmiana 


Modific 










Tabl. 7013/1 





Nazwa części 





Poduszka kpl. (bez pokrycia} 
Oparcie kpl. (bez pokrycia) 
Poszycie poduszki H (kol. pask. 70) 











s 

3 

3| 46575439 Poszycie poduszki Н (kol. pask. 14) 
3| 46576603 Poszycie poduszki A-3D (160) 

3| 46576614 Poszycie poduszki A+K-30 (164) 

3| 46576619 Poszycie poduszki А+Е-30 (164) 

3| 46576545 Poszycie podusz.K-30 (kol.pask.60)(163) 
3] 46577315 Poszycie poduszki Е (kol.250] 

3| 46577316 Poszycie poduszki E [kol.276] 

3| 46577320 Poszycie poduszki A [kol.266] 

3| 45577340 Poszycie poduszki E [kol.270] 

3| 46577585 Poszycie poduszki (ко!.384) 

4| 46575410 Poszycie oparcia H (kol. pask. 70) 
4| 46575440 Poszycie oparcia Н (kol, pask, 14) 
4| 46576602 Poszycie oparcia A-30 (160) 

4| 456576615 Poszycie oparcia A+K-30 (164) 

4 | 46576620 Poszycie oparcia A+E-30 (164) 

4| 46576647 Poszycie oparcia K-30 (kol.pask.60)(163 
4| 46577312 Poszycie oparcia E [kol.250] 

4| 46577313 Poszycie oparcia E [kol.276] 

4| 46577319 Poszycie oparcia A (ко!.266) 

4| 46577338 Poszycie oparcia E [kol.270] 

4 


46577555 Poszycie oparcia [kol. 384] 





70613/1 


SIEDZENIE TYLNE 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 172 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowaczon Datycz 
introgon Concem 1/25 


| [vona PODSTAWOWYCH 
| ове 

e [+ к=» [га] зимно Јо 
45577571 
60795143 
12647101 
10516679 
16100912 
60795144 
60795145 
14499401 
10516879 
16043221 
16043224 






Таш 70613/2 









































Zestawienie zagiówków tylnych 
Zagłówek kpl 

Podkładka 8x20 
Podkładka sprężysta 8x15 
Nakrętka M8x1 

Nakładka wspornika 

Rura kpl. 

Podkładka 8x14 
Podkładka sprężysta Bx15 
Śruba M8x16 

Śruba M8x16 


ОО фо LOWA WN 
NGN ND 2 nn p a һм 
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ZAGŁÓWKI SIEDZENIA TYLNEGO 


173 


KATALOG С2Е$С! ZAMIENNYCH 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


wprowoczon Dotycz 

Inte t Concern 112 (5 93.03 
| [MODELU PODSTAWOWYCH 

| |'ODELU BASE 

ы o | кт [ва | 2229996968 Јан 






там. 70621 






































Dywanik bagażnika 
Dywanik bagażnika (ко!.50) 
Przycisk 


46576049 
46577185 
4384175 






1| 46576038] 1 Dywanik kpl. (2) (kol.50) 

1| 46576910] 1 Dywanik kpl. (1-elem.) (kol.30) 
1| 46577075| 1 Dywanik kpl. (5-elem.) (kol.30) 
2| 15661807| 8 Śruba 

3| 12612207] 8 Podkładka 

4| 4303883] 8 Przycisk 

5 1 

5 1 

6 3 




















DYWANIKI 






KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 174 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 





тка таш. 
Malik ч аш. 70522 
о saco 
Kod 144 
=T — [= m" 
1 4345203| 1 |zatacja wnęki pr. 
2| 4345204] 1 lzatacja wnęki | 
3| 4302200] 1 lzoiacja podłogi pr. 
3| 46575629] 1 Izolacja podłogi pr. 
4| 4302201] 1 Izolacja podłogi |. 
4| 46575630] 1 izolacja podłogi | 
5| 4302204| 2 lzalacja podlogi środ. 
6| 4302208] 1 izolacja pod siedzenie tylne 
7| 4306052] 2 Izolacja wnęki 
8] 4302210] 1 Izolacja przegrody i póki tylnej 
8| 46575631] 1 Izolacja przegrody i półki tylnej 
s|200016698| 1 Komplet izolacji dźwiękowych 








IZOLACJE 





KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 175 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 














Zmiana 









Wprowadzon 
Introdott 


Dotycz 








там. 70623 


Modiic Солсеш 






126 |- 


[=== a| === CI 


46576523 


MODELI PODSTAWOWYCH 


| | MODELLIBASE 











Nazwa części 


Poszycie dachu 30 (160,163,164) 
Nasadka 

Rączka uchwytu 

Rączka uchwytu 

Daszek przeciwsłon. z lusterkiem pr. 
Daszek przeciwsłon. pr. 

Daszek przeciwsłoneczny pr 

Daszek przeciwsłon. z kieszenią |. 
Daszek przeciwsłon. z kieszenią |. 
Daszek przeciwsłoneczny I. 

Zawiasa daszka 50 

Pokrycie nakola tylnego pr. 30 (160) 
Pokrycie nakola tyln.pr. 30 (163,164) 
Pokrycie nakola tyln. prawy (kol.30-55) 
Pokrycie nakola tylnego pr. (kol.50) 
Pokrycie nakola tylnego I. 30 (160) 
Pokrycie nakola tyln.l, 30 (163,164) 
Pokrycie nakola tyln. lewy (kol.30-55) 
Pokrycie nakola tylnego lewe (ко!.50) 
Wkręt 

Podkładka 

Uszczelka gniazda refl. pr. 

Uszczelka gniazda refl. pr. 

Uszczelka gniazda refl. pr. 

Osłona reflektora 
Osłona reflektora 
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WYKOŃCZENIE WNĘTRZA 


KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 176 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Zmiona Wprowaczon Dotycz 
тәш 70029 
Мосс Introdot Concern 1], 26 98.00 


MODELU PODSTAWOWYCH Kod 1450 


— = > | neon Ба] zastosowano [zm] 
13 





(ZKE ZARZECZE REZ | Nazwa czę 
4309953| 1 Pokrywa do pompy hamulcowej 
14| 4300483] 1 Uszczelka gniazda ról, | 
14| 46577049] 1|05R Uszczelka gniazda гей, 1. 
15| 14567187] 4 Przycisk 
16| 4397166] 2 Płytka 
17| 15645401] 4 Śruba 
18| 4300755] 2 korek 
19| 45576397| 1|07 Pokrycie półki tylnej 
19| 46570524] 1 Pokrycie półki tylnej 30 (160,163,164) 
19| 46576925] 1|05R Pokrycie półki tylnej 
20| 14570387] 2 Zatyczka 
21| 14591787] 6 Zatyczka 
22| 4206117] 1 Wykładzina tunelu 
22| 46576928] 1|05А Wykładzina tunelu 
23| 14203080] 2 Zacisk 
24| 15647307| 2 Śruba 
25| 4317479] 1 Podktadka 









WYKOŃCZENIE WNĘTRZA 





KATALOG С2Е$С! ZAMIENNYCH 177 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wptowadzon Dotycz 
introdott Concem T26 9800 
|. Јиооги PODSIAWOWYCH Kod 146 


| | MODELUBASE 
[L je оо | u | зем ја пана szk 











Zmiana 














там 70425 


Маайс 





7598407] 1 | O5R 05X Pas bezwł. przedni TRW-Sabeli 
1 | 05R 05X Zwijacz kpl. pr. TRW-Sabelt 
1 |058 05X Zwijacz kpl. 1. TRW-Sabelt 
1 | 05R 05X Ramię zaczepu kpl. TRW-Sabell 
1 Pas statyczny tylny 
2|05Х Podkladka dystansowa 
2|05X Śruba 








PASY BEZPIECZEŃSTWA 


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 178 


CATALOGO PART DI RICAMBIO 
Dotycz 
Ке 128 za 
MODELI PODSTAWOWYCH 







¿mlono Таки 70628 






Moditic 


Wprowadzon 
Imiradot! 


[point 
— is | wosku fax | зимам [2m 


1 4286921 
4293094 















Pas «cła zapasowego 
Pas podnośrika 

Pas mocowania wózka 
Pas mocowania wózka 
*spomik dolny mocowania pasa 
Wkręt 












MOCOWANIE KOŁA ZAPASOWEGO 






KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 179 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 


Wprowacdzon | Dotycz 

Introdott Сопсот 1126 98.09 
MODEL! PODSTAWOWYCH 
MODELU BASE 


— = = [=== [жеште [= 
1 


60796293 
60796294 
60796295 










Zmiana 


Mocińc 

































Nazwa części 







Obudowa pokrętła 
Pokrętło sterowania przysp.-pianka 
Pokrętło sterowania przysp. - z nakladk 


60796296 Pokretło sterowania przysp.- skóra 
60796297 Zabezpieczenie pokrętła 
11635711 Śruba M6x8 

10569274 Podkładka sprężysta 6,1 
10902424 Śruba M6x20 


60796298 
60796299 


Dźwignia główna sterowania pojazdem 
Dźwignia główna starowania pojazdem kpl 


45575882. Wspornik zębatki 
46575888 Zębatka 
46575887 Wspornik z герајка 
60795925 Sworzeń zapadki 
60795926 Sprężyna zapadki 
60796300 Nakrętka 
16043924 Śruba М8х35 
16104111 Nakrętka 

4285583 Sprężyna powrotna 
46576125 Zaczep sprężyny powrotnej 


60796365 
15896211 


Wkręt dociskowy M6x25 
Nakrętka M6 








DŹWIGNIA GŁÓWNA STEROWANIA POJAZDEM 






KATALOG CZEŠCI ZAMIENNYCH 180 
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO 











Zmiana Wprowadzon | Dotycz Tabl 84 2 
а 
Medific introdott Concem 1] 2 (5) оо 


MODELI PODSTAWOWYCH 


| |] MODELU BASE 















































07 weśsja'95 Lp | Nr rysunku Би! Zastosowanie |zm| Nazwa części 

1| 46575979 Obejma 
2| 14496401 Podkładka 6,4 
3| 12574211 Nakrętka 
4| 46576127 Wspornik górny kpl. 
5| 10569574 Podkładka sprężysta 12,2 
6| 11702911 Nakrętka M12 
7| 13299211 Wkręt М5х14 
8| 46575996 Walek główny sterowania sprzęgłem 
9| 16104111 Nakrętka 

10| 14499601 Podkładka 13A 

11| 14496507 Podkładka sprezysta 





12| 60796301 
13| 60796302 
14| 16104411 
15| 46575998 


Dźwignia główna wyłączania sprzęgła kpl 
Dźwignia pośrednia wyłączania sprzegla 
Nakiętka 

Sworzeń gorny popychacz sprzęgła 


16 | 46576003 Popychacz pedału sprzęgła 
17 | 60805357 Nakrętka M10x1,25 

18 | 10902424 Śruba M6x20 

19 | 10596274 Podkładka sprężysta 


20] 46575997 
21| 46575915 
22 | 46576000 
23 | 46575978 
24 | 46575981 
25 | 60796303 
26 | 46575988 


Wspornik dolny sterowania sprzęgłem 
Uchwyt wspornika 

Sworzeń dolny popychacza sprzęgła 
Wsparnik dolny kpl. z tulejkami łożysko 
Popychacz pośredni wyłączania sprzęgła 
Sprężyna wspomagająca 
Zaczep sprężyny wspomagającej 


84502/2 


! 
30 29 28 27 2625 24 14 23 


Р вод ав ак ав КАД АРТ ГЫ p k Sak Casu Za a sr И, М.С 










STEROWANIE SPRZEGtEM 1 HAMULCEM 





